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В брошюре содержатся справочные сведения (параметры и черте- 
жи корпусов) о наиболее распространенных типах транзисторов США, 


Японии, ГДР и ФРГ. 
Справсчинк предназначен для широкого круга радиолюбителей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Этот справочник предназначен для широкого круга радиолюби- 
телей. Он ставит своей целью познакомить читателей лишь с основ- 
ными параметрамн ряда зарубежных транзисторов широкого приме- 
нения. 

В справочинке приведены параметры транзисторов Японии, США, 
ФРГ н ГДР. Все данные о транзисторах сведены в таблицы. При 
пользовании таблицами следует обратить внимание на то, что в не- 
которых графах приведены значения нескольких параметров, Их надо 
различать по соответствующим знакам и в самих таблицах: если 
в шапке таблицы параметр обозначен, например, одной или двумя 
звездочками. то соответствующее ему значение в таблице также от- 
мечено одной нли двумя звездочками. Если в таблнце значение пара- 
метра приведено в скобках, то это соответствует размерности пара- 
метра в шапке таблицы. также заключенной в скобки. 

В графе Дополнительные сведения приводятся следующие па- 
раметры: коэффициент шума в 06; тепловое сопротивление между 
переходом н корпусом в °С/вт; времена включения, выключения и 
время нарастания переднего фронта импульса тока коллектора в 
мксек; пачальный ток коллектора в ма. 

В справочнике используются сокращенные обозпачения типовых 
(тип.) или импульсных (имп.) значений параметров, 

Для транзистеров ГДР приведены предельные значеиня напря- 
жений, а не пробивные. 

В справочнике приняты следующие условные обозначения: 

<е— германий; 
$! — кремний; ь 
Р;— максимальная мощипость. рассеиваемая коллектором; 
[и — граничная частота передачи тока в схеме с общей 
базой; 
= — максимальная частота передачи тока (произведение 
коэффиипеита передачи тока ина частоту измерения); 
[2 э— граничная частота передачи тока в схеме с общим 
эмиттером; . 
Р.акс— максимальная частота генерации; 
{ — максимальная температура перехода; 
О проб) к.69-— пробивное напряжение коллектор — база прн разомк- 
нутой цепи эмиттера; 
пробивное напряжение коллектор — эмнттер прн ра- 
зомкнутой цепи базы; 
пробивное напряжение эмнттер — база при разомкну- 
той цепи коллектора; 
к— ток коллектора; 
15— ток эмиттера; 
16— ток базы; 
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О проб) к. 0 —^ 


О проб) э.60 ^^ 


[кб о— обратный ток коллектора (при разомкнутой цепи эмит- 
тера); 
[к.н. — иачальный ток коллектора; 
Ок.6 — постоянное напряжение коллектор — база; 
Ок. — постоянное напряжение коллектор — эмиттер; 
й2.э-— коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала 
в схеме с общим эмиттером; 


не коэффициент передачи тока в режиме большого сиг- 
нала в схеме с общим эмиттером; 
Ск— емкость коллекторного перехода; 
Еш— коэффициент шума; 
ик — тепловое сопротивление между переходом и корпубом: 


— время нарастания переднего фронта импульса тока 
коллектора; 


кл — время включения; 
выкл — время выключения. 


ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 
ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 


Максимальные з ия ит ( в ры 
При крер = - ‚ка ма) 1 13 
1.16; при при п: 
Тип Материал, Рк, Н: 1 ви . Ск, | Дополнитель о 
т | а 
Мгц = 5 , | к 
> о © к.3 Те 
Ы 8 = а) # 5’ 
55 е .| м | 
Транзисторы Японии 
, | | И р 
О П-ОВ ОВ М ЕВЕ 
т РА . х эп: я выкл то» 
25А17 о 80 19 | 85 | 16.10* [12 15 | 41106 в [0 20* | ‘9.5 60,8 65 р 
| выкл — 9,00 
ы  70—300* | 9,5 01 
25418 » 80 19 85 | 01.19% | 12 15 7 12 |6 1 | 70300 в: =. т 
25498 » ›» 55 8 |175 | 18,18* | 0,5 5 811 |6 1 | 3 6,0 = ТОА4 
25$А37 »ь 95 7* | 75 18* ы 5 10 в |6 | 1 70 И — — 
5 в | 70 И 2 
2$А38 » 25 10 75 18: = 5 10 12 |6 1 7 
25$А49 5» » 60 10 75 | 18.18% | 12 5 - 12 816 1 70 1 — ТО! 
(2549) ] | 
2$А50 »ъ» 55 14 75 | 18,16% | 12 24 3 Ире | 2 70* КИ се ГОТ 
(2$50) 
2$А52 5» 60 | 7 75 | 18,18* | 12 5 12 18 | 6 1 70 И — ТО! 
(2552) | | | | 
23А53 У 60 5 75 18 12 5 12 | 18 |6 1 49 И ги ТО! 
(2353) | 
25АБ7 ›»э 55 85 75 | 18,18* | 12 5 12 18 9 1 80 2,5 = ТО44 
(2557) 
25458 » | 55 75 75 | 18,18* | 0,5 5 | 12 18 9 1 80 1,7 нЕ Т044 
(2558) 
25460 »» 55 55 | 75 | 18,18* | 0,5 5 12 | 18 |6 1 70 1,9 = Т044 
(2560) | 
2$А65 5 150 6 | 75 | 18,18* | 12 209 7 12 | 0,5% | 100% 80 16 — ТО! 
25466 |» »| 15 10 |175 | 18.18 | 12 а >. ее = то 
25А67 ›» 150 14 75 | 18,18* | 12 200 12 10,5 106 — 
25469 |» › 100 79 |175 | 20,15* | 0,5 10 т тв. 1 ее 7 тот 
25470 - 100 70 75 | 20,15* 0,5 10 з = 6' 1 т о — ый 
25471 »» 100 100 75 | 20,15* | 0,5 10 1 _16 1 ,5 ыы 
25472 5 55 40 75 | 18,18* | 0,5 5 ь: 18 . 1 г. р а а 
25А74 5 125 70 75 50 0,5 5 | 12 5 Г 2,2 ый то 
25 А75 Юэ 120 30 75 | 20,20* 0,5 50 8 1213 20 5, а 
25476 5» 55 130 | 75 | 18,18" | 0,5 5 12 | 18 |6 и ый = и 
9$А77 5» 55 110 75 | 18,18* | 0,5 5 12 18 |6 1 2 — т 
Е БЕ ь 12 |6 1 70 6,0 т044 
25А78 5» 125 25 | 75 | 40,40% | 2,0 | 400 — | 
1 1 


Продолжение 


Е Е А? 
Ра ‚ мка (ма) пот; 1 э 


Максимальные значения 
=> с 
1окр.ср — 


прн 


при при 


5 & - Тип 
в 1; а ор 
Е и к.б г; 
ю © 6 # к 
а Е в К.Э. р 
В. 2 в 5’ 
2 о ма (а) 
25А92 Се, р-п-р 55 50 75 18, 18* 0,5 Б 12 18 4,5 1 70 2,0 а ТОдА 
(2592) 
25493 То же 55 45 75 18, 18* 0,5 5 12 18 4,5 1 50 2,0 ние ТО41 
(2593) . 
25 А106 р) 35 30 85 6, 6* — 10 10 3,0 1* 50 1044 
25А113 >» 50 20 85 | 34,25* —1_ 10 7 12 1* 45 ТО44 
254114 » » 50 20 85 34, 25* Е 10 7 — 12 1* 40 ие. ТО44 
25А121 ›» 15 100 65 15, 15* = 2 8 15 6,0 1 24 1,3 Е |{@) К 
25$А122 » 15 100 65 | 15, 15* — 2 8 15 6,0 1 24 1,3 = 8014 
25А124 5» 15 120 65 15, 15% = 2 8 15 6,0 1 14—82 1,3 вО14 
25А125 »» 15 120 65 15, 15* =. 2 9 .| 15 6,0 1 39—66 1,3 = ВО14 
25А128 » у 170 20 75 40, 40* 2,0 500 50 12 1,5 | 600 15—50* | 20 ТО44 
25А129 >» у 170 20 75 40, 40* — 500 50 12 1,5 | 600 40—180* | 20 Е ТО44 
254136 » » 80 19 85 6, 6+ 0,5 10 10. р 3,0* 1* 75 3 р ТО! 
25А137 » у 80 ^ 5 85 6, 6* 0,5 10 10 в 3,0* |* 50 к ТО! 
25$А161 »» 50 500* | 85 | 20*,20 — 15 5115 6 20 13 1,2 То!8 
25А162 » 50 500* 85 | 20*,20 — 15 5 15 6 20 94 1,2 в ТО18 
25А163 я 50 500* 85 | 20,15* — 15 5 15 6 50 <66 1,2 ТО!8 
25А165 >» 50 500* 85 20, 15* — 15 5 15 6 20 <95 1,2 = 1Т018 
25А166 У 50 500* | 85 | 20,15* — 15 5 15 6 90 >66 Г То18 
25А175 я 55 85 75 18, 18* 0,5 5 12 18 9 1 80 17 ТО44 
(2$175) га 
254183 › 50 16 70 15, 12*. | 15 10 10 ВЫ 6 1 30 13 = ТО! 
25$А204 У 150 6 65 | 30,10* | 20 200 6 —. 6 1 65 |5 и ТОБ 
254208 ‚у 120 3 85 20,15* | 12 400 5 12 0,3 | 200 15—100* | 25 4 =0,44 ТО5 
выкл = 0,7 
254209 »» 120 5 85 20, 15* | 12 400 5 12 0,3 | 200 30—120* | 25 вкл =0,75 |Т0О5 
=0,37 
254910 » р 120 10 85 20, 15* 12 400 ‚ 5 12 0,3 200 45—150* | 25 40,2 ТОБ 
| . выкл = 0,55 
25А9211 я 120 4 85 18,12* | 10 100 10 |112 0,3 100 30—120* | 20 4% =0,4 ТОБ 
: выкл == 0,6 
выкл = 0,6 
2$А214 У 15 140 | 50| 15,12% | 0,5 о а 1 25 Г ми ТО! 


8 * й 9 


Продолжение 


я | р 0 ыы’ Виз 
Тип ыы В ар [ : Е ы ыы [5 | Тин 
ны риал, Ни т; ве 5 ТЕР: 2 к Дополнительные | „орпу- 
ра : В. (г) Е. Но °С з® ы ны? ив 15; пб сведення ор 
Мг 5 5 5 6 Ик. 6, во 13 
5 ма [22 а 
5. @ а (а) в к.э' ыы 
Е = = ы в 6’ 
и 5 | ма (4) 
| _ 
28$А215 | Се, р-п-р! 15 120 50 15, 12* 0,5 2 5 — 6= 1 40 1 — ТО 
25А216 То ие 15 120 50 15, 12* 0,5 2 5 = 5* 1 40 1 — ТО] 
254.217 | 120 14 85 25, 15% | 13 100 5 12 0,3 100 30—120* | 20 фекл =- 0,33 ТО5 
выкл -= 0,55 
25А218 » 50 25 70 20, 15* 0,5 10 12 -- 6 1 48 2,5 --- 11044 
254219 ь 50 40 70 20, 15* 0,5 10 12 — 6 1 50 2,5 — 044 
2$А220 У 50 50 79 20, 15* 0,5 10 12 -- 6 1 150 3,0 — 044 
25$А221 У 50 50 70 20, 15* 0,5 10 12 6 1 75 2,5 — 1044 
254228 У 50 64 79 20, 15* 0,5 10 19 НЕ 6 1 50 2,5 — ТО44 
254.295 » у» 50 100 70 20, 15= 0,5 10 12 6 1 80 3,0 — ТО44 
25А227 ‚у 50 80 70 20, 15* 0,5 10 12 — 6 1 60 3,0 — "044 
2$А229 р 75 750 75 20, 18* 0,2 2 10 12 6 2 19 1,0 — ТО17 
25$А230 р 75 750 75 20, 18* 0,2 | о 10 12 6 2 10 1,0 — ТО 
254234 я | 80 120 85 20, 18* 0,5 10 30 18 6: 1 70 2,1 — ТО44 
25А235 у 80 135 85 20, 18* 0,5 10 30 18 6* | 90 2.1 -- ТО44 
254236 у 55 35 75 18, 18* 0,5 о 12 18 6 1 50 1,7 — ГО44 
25А237 р 55 35 75 18, 18* 0,5 5 12 18 6 1 50 1,7 — ТО44 
254239 у» 75 300 то 20, 18* 0,2 5 10 1216 0 10 1,5 — ТО17 
25А240 » 75 300 75 | 20,18* | 0,2 5 10 126 2 20 1,5 — ТО17 
254241 у 50 > 230* 70 20* 0,4 5 13 — 6 1 100 1,0 — ТО 
2$А242 у 50 > 290* 70 20* 0,4 5 13 — 6 1 100 1,0 — ТО7 
25А243 ,ь 50 >» 350* 70 20= 0,4 5 13 — 6 1 100 1,0 — 'ГО7 
25А246 ь 100 155 85 30, 25* 0,5 80 30 25 6* 5 70 2,5 -- 'ГО44 
254247 » | 100 200 85 10 0,5 30 5 19 | 0,3 20 125* 5,5 | №-—09,03 044 
(тип.) выкл = 0,52 
25А248 У 125 25 75 40 2,0 200 10 12 1 200 50= 3,5 ф-=0, ТО44 
25А251 » у 50 50 70 15, 6* | 15 50 5 — 1* 15% 50= 2,5 |  =0,15 во48 
{выкл 7= 0,38 
254252 |» › 50 8 | 70| 15, 6* | 15 50 Бы | 15% 150" | 25| %°70,12 |048 
тыкл = 0,32 
254276 > 75 210* 75 15 2,0 20 5 12 0,5* 10* 60* 3,5 — ТО17 
25А277 » У 65 >3,5 75 18 12 40 3 12 1* 24* 50* 10 — 109 
254278 | 65 и 75 18 12 40 3 12 1* 24* 100* 10 — ОЗ 
25$А282 р 150 6,0 75 18 12 200 7 12 0,5* 100* 80* 10 — 109 
25$А283 у 150 10 75 18 12 200 7 12 0,5* 100* .80* 10 — 109 
25А284 »э 150 14 75 18 2 200 7 12 | 0,5* | 100% 80* 10 — 109 
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Продолжение 


а ея 1: 50 мка (ма) т а 
11216 | я при при 
Мате * : 
Тип нал, Рк, | { мы: с + С. д ь г Тип 
и о повр. | 209% м Е и. Ир | ‘"свеления | корпу- 
Мгц 5 Е = 5 ” Ик. и" Ио 
ЕВ: 8 ма в к.э [* 
5= = (а) в у 
и - аа 
254288 | Се, р-п-р 80 >250* | 85 20 0,5 10 30 18 6* 3 >10 1,2 — ТО7 
2$А289 То же 80 >250* 85 20 0,5 10 30 18 6* 3 >10 1,2 = ТО7 
234290 у» 80 >9250* | 85 20 0,5 10 30 18 6* Е >10 1,2 = Т07 
254.291, |» » 50 100 | 70 20 — 50 5 — 6* 4 40 1,5 в048 
254292 |» » 50 200* | 70 15 — 50 5 — 6* 4 40 1,5 ©048 
2$^293 5» 50 300% | 70 15 ее 50 5 — 6" 4 40 1,5 кО48 
25А294 ”»» 50 400* | 70 15 — 50 5 — 6* 4 40 1,5 в048 
2$А304 ›»» 65 4,5 75 18 12 40 4 12 6 1 70 и —= Т09 
254305 |» ›» 65 10 75 18 12 40 411216 1 70 И То9 
28А31 |» | 150 | 60 75 | 40 2,0| 400 6 [12| 1 | 4001 60 3,0| %-=0,27 [709 
254312 ›» 150 60 75 40 2,0| 400 6 12 1% | 200* 60 3,0 ф-=0,1 |Т0О9 
25А313 ›»» 60 40 75 18 0,5 5 6 10 | 6* 1 60 2,0 Еш = 15 т09 
2$А314 ‚у 60 40 75 18 0,5 5 6 12 6* 1 100 2,0 Еш = 15 Т09 
254315 » 60 55 75 18 0,5 5 6 12 6* 1 110 2,0 Еш == 15 ТО9 
25$А316 у "60 75 75 18 0,5 5 6 12 6* 1 110 2,0 Еш = 15 Т09 
2$ 321 5» 50 25 701 20 0,5 10 12 — 6 1 40 3,0 ТО44 
25А323 |» » 50 35 70 20 0,5 10 р ай № 1 50 3,0 = то44 
2$ 4338 » 50 20 70 20 0,5 5 16 — 6 1 30 2,5 КО18 
25А350 »» 80 50 -| 85 20 0,5 10 10 12 91 1 90 2,5 ТО! 
25А351 У 80 35 85 20 0,5 10 10 12 9+ 1 70 2,5 — ТО! 
2$А352 ‚у 80 40 85 20 0,5 10 10 12 9 1 75 2,5 — ТОТ 
25А353 у 80 35 85 25 0,5 10 10 12 9* 1 70 2,5 ТО! 
25$А 354 5» 80 35 85 25 0,5 10 10 12 97 1 70 2,5 — "ГО! 
25А355 о» 80 40 85 25 0,5 10 10 12 9: 1 90 2,5 ТО! 
25А372 |» » 100 >350* | 70 | 15,15* | 1 200 10 10* 20* 3,5 | вкл = 0,006 | ТО18 
[А кл == 0,045 
254377 |» 50 | >230° | 70 | 20* 2,0 5 о ПРО 1 100 т а 203$ 
25$А378 у 50 >290* | 70 20* 0,4 5 13 — 6 1 100 1,0 а вО38 
254379 ›»» 50 >350* | 70 20* 0,4 5 13 вх 6 1 100 1,0 — 8038 
25$А401 5» 125 230 85 30 0,5 40 30 30 6* 1 70 3,0 — Г044 
2$А408 5» 50 50 70 | 15,6* |15 * 50 -5 13 15* 100* 3,0 4 =0,105 | в048 
р 1 выкл == 0,23 
254409 5 50 80 | 70 | 15,6* |115 50 51 — т 15* 100* 3,0 %-=0,09 | ®О48 
выкл = 0,16 
28410 |5 5 | 5 | 30% || 15 10| 150 Я ЕЕ 40* 1,5 | Чл =0,06 | Т018 
Рвыкл — 0 ‚15 
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Тип 


транзис- 


тора 


25 АА 
254412 


254419 
254420 
25А421 


25А427 
25А428 
254448 


25825 
(2526А) 
25826 
(2526) 


25827 
25828 
25829 


25839 
25840 
25844 


25846 
25847 
25848 


25849 
25850 
25851 


25852 
25853 
25854 


25855 
25856 
25859 


25860 
25861 
25862 
25863 


4 


Мате- 
риал, 
поляр- 
НОСТЬ 
Се, р-п-р, 
| 
То же 
У » 
У » 
» » 
» » 
» » 
я 
» » 
» > 
У » 
у » 
У » 
у » 
» ъ 
» » 
» » 
» » 
» У 
» У 
» 
У У 
у 
у» 
, 
У У 
у У 
» У 
» » 
» » 
ь 
» » 
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Продолжение 


вр 


Максимальные значения т 


при Юкр.ер = 25° С | 1.60 рва Пу; #15 
1 
при при 
И г, т | Пы | кижо 
с 2 #* | и * са 
РИ т Т к.6б; 
5 о б Их , * Г; 
Е з Е ма Е Оз, 
ЕЕ ы (а) в 5, 
Е | | (8) | 
и ВЫ ПЕ ВЕН Е ЕНТО ЕЕ В ВН ЗВ ЕЕ ЗЕЕ. Рен 
85 15,15* ‚5 150 5 — 0,3 10 40* 1,5 | вкл =0,05 | Т018 
| выкл == 0, 125 
85 12* 5 10 |2 13 0,5 30 30* 12 | кл=0,28 | ТО] 
. Выкл = 0, 15 
85 | 20,20* | 0,5 51| 0 Е 6* 2 20 <1,5 | =. ТОТ 
85 | 20,20 | 0,5 5 10 — 6* 2 20 <1,5 ы 1017 
85 | 20,20% | 0,4 5 10 — | 12 2 55 <1,2 = 1017 
85 20 = 5 15 и 6* 1* 60 <5 1044 
85 20 = 15 15 — 6* 1* 80 55 — Т044 
75 15* 2 5 10 10 — — Ур 0,3 ТОБ 
75 61 (1,5) (2) 12 | 1,5 (1)* | 34—10* | — | Юшк=9,5 |Т08 
75 25 2 | (1,5 | 90| № |155 | @)* | 4—0" | — | Юк=2,5 |703 
0,0 75 | 15,15 | 10 | 50 1 0,5) 1,5* | (0,2)*| 18—46* | — | Ю.к=50 |ТОЗ 
С, 0 75 | 15.15% | 10 | 50 || 0,8 | — |1.5* |200 | 35-96 | — | №хк=бо |103 
0,0 75 15,15** | 10 500 (0,8} | — | 1,5* |200 72—186* | — Юнк -- 50 ТОЗ 
0,85 75 10* 6 р. 12 — |4 0,5 45 40 | Еы<8 КО16 
1,0 75 40 12 100 10 12 1 100 100* > — ТО! 
0,5 75 25 12 5 | №0 12 |6 1 110* 30 Рив ТО! 
1,0 75 20* 12 150 5 12 |6 1 150 35 Еи =: 95 ТО! 
1,0 75 | 25,20* 12 50 1 14 20 |6 1 150 35 Еи == 4,5 ТО 
2,5 65 | 16,16* | — 100 16 м. 20 21—62* | 55 Ри -=9—15 |Т05 
3,0 65 | 16,16 | — 100 16 =. |1 20 38—110* | 25 Е = 19 ТОБ 
3,5 65 | 16.16% | — 100 16 там! 1% 20 66—14* | 25 Е = 12 И ГОБ 
2,0 85 | 30,20% |3 200 16 — |1 20 21—62* 25 Еи— 19 ТОБ 
3,0 85 | 30,20% 3 200 16 — | 20 38—110* | 35 Еи = 12 ТОБ 
3,0 85 | 30,525 15 250 10 и 20 41—66" | 35 Рив 
1,0 751 20,20% | 12 50 14 20 |6 1 150 35 Ри = Ю ТО5 
1,0 75 | 60,60% | 12 50 20 25 11,0 | 50 80* 25 — ТО 
1,0 75 | 95,20% | 19 50 14 25 | 1,0 | 50 80* 25 ра ТО! 
1 85 30,20* | 10 100 15 25 1* 50* 70* -- = ТО! 
1 85 | 20,15* | 2,5 50 14 20 16 1 65 ни = ТО! 
1 85 | 30,20% | — 50 10 30 |6 1* 50 50 = вО16 
0,3** | 75 60 12 500 70 12 | 1,0 1500* 30—124* | — Юнк-=10 Мр10 
0,3** 75 32 12 500 79 12 1,0 500* 30—125* — Юн.к -= 0 мо19 
15 


Максимальные значения 
при окр.ср = 25° С 
Гиэлб; 
Мате- р =. й В 
тр т ы с- ре мат ый т > = & Е 
вер пость о Е а Е 5 
к Н- $ ма 
ВЕ @ 
Бе | 5. 

25864 Се, р-п-р| (25) 1 75 100 | (6) 
25865 То же [50 | 85 30,25* 12 100 
25866 у 150 1,5 85 30,25* 12 70 
25867 р 350 1 70 55 12 150 
2567А У 350 | 70 60 30 150 
25868 У 50 0,5 85 | 105,90* 50 100 
25869. у (25) 1 70 60 | (6) 
25873 » 50 2,0 85 10 10 2 
25875 у» 150 2,0 85 25,20* 12 100 
25В75А у 150 2,0 85 45,40* 12 ‚100 
2377 »» 150 — 85 25 12 100 
2$877А У 150 — 85 45 25 100 
25889 у 250 — 85 25 12 150 
25389А , 250 — 85 45 | 12 150 
25690 у 40 1,0 75 18 — 50 
25891 » 40 1,0 75 15 — 5 
25097 » 40 — 75 18 [2 5 

258122 У (25) 0,25 75 80 40 (1,5) 
258124 У (16) 0,3 ;:70 60 25 (15) 
285125 ь » (10) 0,3 70 35 25 (15) 
258140 У (12) 0,007** | 85 40, ‹0* 12 (1,5) 
258141 р (12) 0,007** | 85 60,10* 12 (1,5) 
58142 >» (10) 0,007** | 85 30,30% — (1) 
258143 У (10) 0,007** | 85 30,50% 12 (1) 
258144 р (10) 0,007** | 85 30,30* 12 (1) 
258145 р» (10) 0,007** | 85 1 30 — (1) 
258146 >» (10) 0,007** | 85 30 — (1) 
258148 » у» (40) 0,3 70 80 — (15) 
253149 › (25) 0,25 75 40 30 (8) 
258150 я» 50 | 0,5 75 165 50 40 
258156 » 150 — 85 16, 16* 2,5 300 
25$8156А | » » 150 — 85 20,20 6,0 300 
258189 р 250 1,0 75 25 12 250 
255200 » 500 0,5 75 32,32* | 12 400 
258201 > у 500 0,5 75 32 12 140 


16 


| (120) 
(1,2) 


% 


лол мал м 
% 


# 


* 


- 
* 


жх-- “ 
сл ля до 


а д аа Ньыы денано перен: а Она 


Продолжение 
#213; в Э 
С., | Дополнительные РИО 
15; п сведения Коры 
1 
№*. ы 
ма (а) 
([)* 34—160* — Юлк =? ТОЗ 

1* 65 35 4 =3 коб 

1 70 32 —- ТО! 

1 45 45 — ТО 

1 45 45 — | ТОТ 

5 20—60* 45 ТО5 
(тип.) 
0,5 80 — Ри= 3,5 | ТО 
1 55 — Ри ТО! 
ры В 
* — = 
|: 70 — ‚ТО 
150 65 — — КоО27 
150 65 — — КО27 

1 150 12 Ев = 19 — 

1 70 — — — 

1 70 12 Ри ==7 ТО? 
(1)* 34—110* — Юпк =2,5 ТО3 
а а № 
(1)* | 62—89* в, 38 | 103 
(1)* м — пе А95 ТОЗ 
(1 [12—31 — Юпк = 40 ТоЗ 
(1)* | 23—59* Кик =40 | ТОЗ 
аи | ее |1 

= Е хо 
(1)= 45— 119* —. =6 ТОЗ 
(1)* 43—190* — — 
(5)* >60* ис Юпк = 2,0 103 

5 .60* “ == #4 ТО! 

1 45 — ТО! 

1 45 — — ТО! 
0,1* 75* — Х5 
0,15 | 30—150* — Юп.к = 100 Во10 
0,15 150* — — ТО9 

И 


Тип 
транзис- 
тора 


258202 
258203 
258204 


258205 
258206 
258231 


258235 
258236 
258237 


2538264 
258274 
258275 


258276 
258290 
258291 


258292 
258293 
258294 


258296 
258302 
258306 
258321 
258322 
258323 


258331 
258332 
2538333 


258334 
258337 
258338 


258339 
258340 
258341 


258361 
258362 
258367 
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Мате- 
риал 
поляр- 

иость 


Се, р-п-р 
То же 
» » 
» > 
» » 
» У 
» » 
» » 
» » 
» У 
» 
о» 
» » 
» » 
» » 
» » 
У » 
» » 
» » 
у » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» у» 
» » 
у » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 


вто э5о 


ны я 
<> 9 сл 


0,35 кец* 
0,35 кгц* 
0,35 кец* 


0,35 кец* 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

>0,05** 
0,05** 
0,5 


Е ЕО ВЕРНЕЕ Е ВЕКА ЕЕК НЫНЕ НЕЕ 


90 
85 


Максимальные значения 


при ФТокр.ср — 


* 


О (пробук.э 0» 
8 


- 
55 
ыы 
2о < 
[< 
* 


80 
80 
120,120* 


25 

80 
120,105* 
120,105* 

18 


10 
105,105* 
12 
12 
12 


40,25* 
60,45* 
80,55* 


100,65* 
40,25* 
60,30 


80,35* 
100,40* 
120,50* 


80,40* 
100,40* 
25,20* 


И (проб)э.6 0 


12 400 
— (20) 
— (30) 
= (20) 
= (30) 
1,0 (6) 
25 (15)** 
25 (15)** 
25 (15)** 
= 50 
1,5 (6) 
1,5 (6) 
1,5 | (10) 
12 40 
12 150 
12 0, 15 
=,’ 250 
== || -950 
3,0| (10) 
5,0 2 
50 20 
12 50 
12 50 
12 50 
20 (15) 
40 (15) 
40 (15) 
60 (15) 
10 (7) 
10 (7) 
50 10)** 
50 (10)** 
50 (10)=* 
1,0 (5) 
1,0 (7) 
— (1) 


мка (ма) 


при 


при 


Сл бу 
* 


;х* 


% 


жх * 


ыы юм 
лил 5 сл слел 


Сл Сл 
-* 


* 


— оне г 


5 -- 
хх ч* 


* 


1,5* 


т10—290* 
20—40* 
50—100* 
20—40* 
50—100* 
25—200* 


25—200* 

25—5200* 

25—200* 
65 

50 (тип. } 

40 (гип.) 


35* (тип.) 
125 


20-—140* 


100 
150 
100 


| 20—125* 


20—125* 
25—70* 


25—50+ 

50* (тип. } 
50* (тип. 
35* (тип.) 
35* (тип. 
35* (тии.) 
90* (тин.) 
90* (тнп.} 
60* (тии.) 


Продолжение 


те | Потолтеленыю | короу- 
| 
| 
| | 
Юпх == 100 в010 
— Юп.к = 0,75 мр18 
— Юник - 0,75 |М018 
= Юик ^^ 0,75 мО18 
Е Вик =0,75 мМ018 
и Вик =2,0 ТОЗ 
ео: `В т036 
И 1 1036 
о ТО36 
15 -- ТО1 
— Ютк = 5,4 мо2+4 
=” | Юн. — 09,4 мот 
— | Ак -=-5,4 |.МО24 
9,5 Р— т09 
35 = ТОБ 
35 То ж. ТО9 
» » ТО 
— » ТОГ 
— » у мб 
10 Ри=3,5 | ТО 
— То же ТО5 
== о в068 
— То же 8068 
— я ВО68 
Вх 9,4 | 1036 
— Вик= 9,4 | ТОЗб 
Кик == 9,4 1036 
= Рик=9,4 | 1036 
— Юп.к =5,4 Мр24 
— | №к=5,4 1М024 
Юплк 5,4 МО24 
— | Юк--5,4 |МО24 
Вик =5,4 | МО24 
Вп.к А 5,4 Мр24 
в Юп.к ==5,4 мр24 
А | г. 
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Продолжение 


м ма. зна . * 
пе -оы ра о’ а (ма) 15 ее 
м Е 
у ; р 
т а ь, ея р а |! при при Я о 
й риал, ? т’ ‘т $ = ъ А; 15 | к’ Дополнительные ы 
О-В паи ор 
Мгц = © Ул Ч к.б, о к 
1 э в к.э ** 
ЕЕ Е ы. г |0: 
зоо - , ма (а) 
258368 |@е,р-п-р| (4) 0,5 85 | 45,35* | — (0 100 12 | 1,5* | 500* | 110*(тни.) | — Впк=15 |М033 
258370 | То же 00 = 85 25 — 500 20 12 1 150 100 В В ТО! 
258370А | » » 200 — 85 32 12 500 20 12 1 150 100 Е — ТО! 
258377 я» 270 >1,4 85 32 12 150 10 30 6 1 82-918 35 Ри = ТОБ 
258378 |» › 180 >1,3 | 65 18 = 150 0 | 18| 6 1 19—60 35 Еш=10 | ТО5 
258379 о» 180 >1,5 | 65 18 — 150 10 18 6 1 38—11 35 Е = 10 ТО5 
958380 - 180 >1,7 | 65 18 150 10 18 6 1 76—242 | 35 То же ТО5 
258381 у 270 1,3 | 85 32 — 300 10 30 6 1 19—60 35 у» ТО5 
258382 у 270 1,5 | 85 32 300 10 38 6 1 38—121 35 ‚у ТОБ 
258383 » 270 3,0 | 85 32 = 500 10 32 6 1 84* 35 хо ТО5 
258391 5» (30) 10170 50 = (6) (5) 50 | 1,5* | (3)* | 725—350* | — Юк=2,0 | ТОЗ 
258420 »» (6) — 100 105 1,0 (1,5) 950 19 их св ря ЕЯ 2 $ 
758439 | » » 150 2,0 70 30 12 150 14 30 | 6* | 130 30 | Ри =9-15 | ТО 
258440 » 150 2,0. 70 30 12 150 [4 30 б* 1 139 30 Ри 58 ТО! 
258446 ›»» (10) 1,5 85 60 Г,0| (1,5) (0,01 60| 2* (1)* | 40—205* | — Кпк -=6 МОЮ 
2511 Се, п-р-п| 55 6,0 75 18 |102 24 9 12 | 6* | 22—150* | 12 — ТО! 
2$012 $1, п-р-п 700 [3* 150 60 8,0 250 10 30 | 10 200 20 я = То9 
2$С13 Се, п-р-п 65 >3,5 75 18 12 40 9 [2 [* 24* 50 10 —ь 7Т)9 
2$С14 То же 65 >И 75 18 12 40 - 9 12 1* 94* 100* 10 > Т09 
25С16 $1, п-р-п| 200 100 | 150 25 5,0 30 2,5 15 ]* 10* 25* 4 — ТО18 
28017 То же 200 50 150 25 5,0 59 2,5 12 5* 2* 30 4 то18 
2$С18 о» 200 >70 |150 25 2,0 30 0,1 6 | 0,3*| 0 80* 7 | Ри=9-15 |Т0з 
25019 » 600 — 150 40 5,0 | 400 1 30 | 10% 1150 50* 30 нЕ 109 
2$С20 у 600 70 150 30 3,0 400 1 30 |110 10 50 30 — 109 
2521 у» (60) 50 150 60 5,5 (2) (1) 30 | 10 (1)* | 25* (тип.) | — Юк=2,0 | Т0З 
25041 ,»» (50) 20 150 150 | 6,0 (5) (60) 150 | 10* (1}* | 12—92* == Вик = 2,5 ТоЗ 
25042 А у (50) 20 150 | 200,75“ | 6,0 (5) (30) 50 1 10* (1)* | 12—128* | — Енк-=2,5 | ТОЗ 
25С43 » (50) 20 150 100 6,0 (5) (30) | 100 | 10* (0 4—185* | — В,к=2,5 | ТОЗ 
25044 о» (50) 20 |150 50 | 6,0| (5) (30) | 50 | 10° | ()* | 4185* | — ик =2,5 | ТОЗ 
2$С73 Се, п-р-п 30 20 75 15 — 5 |. 10 15 |6 1 25—82 2,0 и — 
2$074 |5 1-р-п| 300 — 150 3 5,0 100 | 4 15 6* 2 50 3,5 а ТОЭ 
2$075 Се, п-р-п 30 10 75 15 — 5 8 15 6 1 982 | мы — 
25076 То же 30 10 75 15 — 5 | 8 [5 6 Й 982 2’ ИВ 
25077 У 30 10 75 15 — В: 8 5 | 6 1 9—82 2,1 — — 
25С78 »» 30 20 75 | 15,15% | — | 2 15 | 6 1 32—66 1,5 — — 
53689 |9: п-ры| 120 8 |985 25,58 | — | 20 || 81 12| 02| 5 |9 100 | 5) №04 то5 
[ ь | й | : выкл = 0,38 
ву 21 


ООО 
Максимальные вначения ‚ мка (м ь ри 
при 'окр-ср 25° С к 5 “ЯЗ 
Мате- 
Тип ты + 
. | риам г > г ал: 
торе | ее |3 | 
ей ра 
Е в | Е (а) | 
РИ | 
| | 
25090 ае, п-р-п 25,15* 400 20—120* 
25091 То же 25,12% 400 2) —220* 
25011? |531 п-р-п 40,20* 200 35—125 
250113 | То же 50,25 200 36—125* 
250117 » 75,50% | 5,0 600 5 > [0 
25118 |» > 80 5,0 | 600 5 10 
2$С119 о 75 Е 600 5 | 19 
2$С150 у» 20 5,0 100 1 50 
2$0151 у 40 5,0 100 1 50 
250152 о» 60 5,0 100 18 50 
25$С153 5» 120 40 100 1 40 
25С154 ‚» 120,70* | 5,0 100 6 И 
2$С179 | Се, п-р-я 25,15* | 20 200 8 20—100* 
2$С180 То же 25,15* | 20 400 8 20—120* 
250181 У 25,15* | 20 400 8 20—220* 
296270 |51.п-рп 970,75* | 6,0 |(5), (1,5)* (1) 21—92 
2$С281 То же 30,20* 5,0 100 0,1 60* 
2$С282 ›» 30,20* | 5,0 100 1 60* 
2$С283 > » 50.20* 5.0 100 | 35* 
2$С284 у 70,35* | 5,0 100 1 35* 
2$С291 р 70,40% 5,0 [(3), (0,6)* 3 95— 59* 
250292 о» 100,60* | 5,0 {(3}, (0,6) * 3 30—173* 
2$С293 » » 130,80* 5,0 [(3), (0,6) 3 30—173* 
2$С297 х,% 70,40* | 5,0 (3), (0,6)* 3 95—55* 
2$С298 о» 100,60* | 5,0 (3), (0,6) 3 30—173* 
25299 5 э 130,80* | 5,0 (3), (0,5}** 3 30—173* 
2$С318 у 50, 50* 5,0 100 0,2 33—272* 
25352. | » › 50,30* | 5,0] 100 0,2 96-272* 1 
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Продолжение 


Дополннтельные 
сведеиня 


1 
| 


р —=0,4 
выкл —- 0,38 
4% =0,36 
Твыкл == 0, 35 
4ф ==0,05 
выкл == 0, [27 
№ =0,05 
выкл 0,127 
14 == 0,075 

Е ыкл = 0,3 


1 = 0,47 
выкл == 0,38 


выкл =0 ‚43 


пк =2, 


Максимальные значения 


при окр.ер = 
Гралб; 
Мате- х 
Тип Рк, т: 1 р - * 
= риал, . т Ы 2 > [= 11: 
т поляр- ры м < оз э к, 
и ое а 
Е Е (а) 
55| 3» 
2$0С353 | 51, п-р-п 750 175 100,60* 5,0 100 
250401 То же 100 — 120 | 50,25* 5,0 109 
250402 » у» 100 120 | 50,25" 3,0 100 
250403 » - 100 — 120 | 50,25* 3,0 100 
250404 » 100 120 | 50,25* 3,0 50 
250470-3} » » 750 — 175 | 90,70* 5,0 100 
250470—4| » » 750 — 175 |120,100* 5,0 100 
2$0470—5] » » 750 — 175 1150.130* 5,0 100 
250470-6] » » 750 — 175 |180, 150* 5,0 100 
25044 Се, п-р-п 80 0,5 75 | 25 12 50 
25045 $ я-р-п]| (50) = 150 |150,100* | 6,0 |(5), (1,5 * 
25046 То же (50) — 150 |150,75* 6,0 | (5), (1,5)** 
25047 э (50) — 150 |100,50* — |(5), (1,5 
25061 Се, л-р-п| 120 1 75 | 30,12* 10 100 
2$068 То же 120 1 75 | 30,12* 10 100 
25063 ‚У 120 1,0 75 | 25,10% 20 100 
25064 у 120 1,0 75 | 25 20 100 
2$065 »ь 120 1,0 75 | 25,10* | 20 100 
25066 » 120 0,8 75 | 25,10* 20 100 
25075 »» 150 4 85 | 25 12 100 
25$075А у» 150 4,0 85 | 45 12 100 
25077 у 150 4,5 85 | 25 12 100 
25$077А »ь 150 4,5 85 | 45 12 100 
250120 |531, л-р-п (1) 0,024** | [75 | 60,40* 12 (1,5} 
2$0121 |’ То же (1) 0,024** | [75 1100,55 12 (1,5) 
230122 » (7) 0,6 175 | 60,40* 12 (3) 
250123 » (7) 0,6 [75 |100,55* 12 (3) 
250124 у» (21) 0,5 175 | 60,40* 10 (6) 
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о ==) 


з 


о мою 


[5.6 в ма {ма} 


при при 
ое 
Ок. 6 .’ и 
з Ок. д 
в 
ма (а) 
25 3* 1* 
25 | 3+ м 
25 3* т 
25 3* [* 
25 3* 1* 
25 5* 3* 
25 5* 3* 
25 5* 3* 
25 5* 3* 
12 6* 1* 
НЕ 10* (1)* 
— 10* (1)* 
— | 10* | @)* 
25 6 1 
25 6 1 
25 1* 50* 
25 6 1 
25 6 1 
25 6 1 
25 6* 1 
45 6* 1 
25 1,5* 50 
25 [,5* 50 
30 4* 200* 
30 4* 200* 
30 4 750*_ 
30 4 750* 
30 4 (1,5)* 


26—272* 
42—272* 
42—272* 


26—172* 
26—172* 
13—276* 
13—276* 
13—276* 
13—276* 
45—115* 
12—128* 
12—128* 
12—128* 
32—55 

32—55 


15—100* 
15—100* 
15—100* 


10—75* 


с, 
пф 


АЛЛ ЛАЛ 


юю вю фо 
лее м мым 


© 


РА 


Продолжение 


т 
Е корпу- 
Ри=4 ТО 
Кпк ==2,5 ка 
Кпк — 2,5 а 
Кпк = 2,5 
Ри = — 
Еш = 6 И 
Ри =б 
То же — 
>» » ТО 
» ТО] 
ых ТО 
= ТО 
вкл == 0,9 ТОБ 
выкл = 4,2 
Юпк — 150 
Выкл =0,9 ТОБ 
Выкл =4,2. 
п.к == 150 
вкл = 2,85 ТО8 
Выкл = 3,4 
пк = 2,4 
кл = 2,85 ТОВ 
выкл ЕЕ 3,4 
Юрк = 21 ‚4 
вкл == 1,45 ТОЗ 
выкл = 3,2 
пк ==7,1 


25 


2М77 › 35 0,7 50 95,20* — 15 ИО и 


Продолжение 
а опал аа ие = 
ы Максимальные значения га во 
при {юкр.ср = 25° С [н.60, мка(ма) 215} 215 
ате- при при 
__ Тип и. т, т ет 5 о Я Ск, | Дополнительные ны | 
Е подяр- 19) °С а 5 “. э` РИ В пф сведения ры 
р бе м, | 
ЕЕ Е (а) з 6’ 
1 а Зе м 9) 
250195 |$1,п-0-в| (20 0,5 175 | 100,55" | № (6) 55 30 4 {1,5)* | 10—75* — | [кл = 1,45 То 
выкл = 3,2 
Кик =7,1[ 
250127 'Се. л-р-п 250 4 85| 23 20 500 15 15 1* 20* 41—9218* | — — Е 
2$0157 То же 250 4 85 23 : 20 500 15 15 Е 20* 51—173* — — 
2$0128 , 250 4 85 32 — 500 15 15 1 20* 41—218* — = =: 
250128 А у 250 4 85 32 — 500 15 15 | ]* 20* 51—173* — = 
Транззы США 
231 бе, р-п-р! 150 0,4 | 70| 40 а 10 5 || 6* 1* 75 ее = ТО22 
2А4А | Тоже | © 0,6 170 | 25 Еее В и 1 60 2& йе — 
235 2 у 159 0,8 70 40 — 50 — = б* [* 75 — — ТО22 
2435 @е, п-р-т 50 — 75 20 — 8 ра 6 1 45 — — — 
2№37 Се, .р-1-р! 50 — 75 | 20 = 8 -= = 6 1 30 = г ОУ 
2№38 То же 50 — 75 20 — 8 = — 6 1 15 — — ОУ 
2м43 хх 2Ю 1,3 85 45 5,0 300 16 ев 1 1 42 40 Ен < 8 Ко32 
2М4ЗА х » 20 1,3 85 45 5,0 300 16 — 5 | 42 40 Ри < 8 КО32 
м4 у 240 1 85 45 5,0 300 16 — 5 1 25 40 Ри < 8 вО32 
2М44А я 155 1 85 25* 5,0 50 8 — 5 1 31 40 зе вО32 
2№59 » 180 1,8 85 25,20* 10 200 15 ры — 100* 90* 40 — ТО5 
2№59А р 180 1,8 85 40,20* | 10 200 15 — 100* 90* 40 — ТО5 
2м59\ ху 180 1,8 85 40,20* 10 200 15 ее 100* 90* 40 ТО5 
№598 хх» 180 1,8 85 60,20* | 10 200 15 к — 100* 90* 40 — ТО5 
2460 » 180 1,5 85 25,20* | 10 200 15 — 100* 65* 40 — ТОБ 
2м60А ВИ 180 1,5 85 40,20* | 10 200 15 — 100* 65* 40 — ТО5 
2м00В Юэ» 180 [,5 85 50,20* | 10 200 15 — — 100* 65* 40 — ТОБ 
2м60С » 180 1,5 85 60,20* | 10 200 95 — 100* 65* 40 — ТО5 
261 ть 180 1 85 25,20* | 10 200 15 — — 100* 45* _ 40 — ТО5 
2№61 А р 180 1 85 40,20* 10 200 15 — — 100* 45* 40 — ТО5 
2№61В у 180 1 85 50,20* | 10 200 | 15 — — 190* 45* 40 = ТО5 
2№61С > 180 | 85 60,20* | 10 200 15 — — 100* 45* 40 — ТОБ 
2№63 у 100 0,6 85 22* [2 0 2 — 6 1 22 — — О\УЗ 
2№64 ›» 100 0,8 85 15* 12 10 . 20 — 6 1 45 — ОУЗ 
2465 У 125 1 85 20 16 100 0 = 5 1 75 35 — — 
4* 70* 55 40 — ТО 


26 : . 27 


: Продолжение 


Максимальные зианения Н ы 
5 


при 1окр.ср == 35° 0 '| 1.6 0, мха (на) п: Е 


ито; 
Мате- р * при при 
Тип к, т ыыы й с Тип 
риал, т, 5 5 . ‚ .| Дополнительные ту- 
а. ь ет) ры э' < и & © ж# И, к: 15: п сведения ты” 
Е ра 5. к.6: ы 
о, |8 ма 96 | к 
в | Е (а) 6, 
—- _ а 
зо - 5 ма (а} 
2№78 Се, л-р-п 65 9 В 5 1 58 6 д. ОУ5 
2№78А То же 65 9 д 5 1 58 31 Ри == 9-15 О\У5 
294 » 150 >2 6* ]* 50* — — Т022 
2№94А о» 155 | >5 6* | 20* | — т022 
2М94А » 150 >5 — | 6* [* 20* — ТО22 
2№97 | ь ъ 50 1 4,5 1 13 19 Я ТО5 
2№98 ь 50 2,5 4,5 1 40 14 — — 
2№101/13 |Се, р-п-р (1) 0,6 — | 2* (0,5)* >11* — | Юник == 19,5 ТО13 
2№102/13 е, п-р-п| (1) — 1,5* | (0,5)* >1* | — | Ак=: 19,5 |ТОЗ 
2103 То же 50 0,7 4,5 1 4 20 — 
2№104 Се, р-п-р| 150 0,7 — |60* [* 44 401 Еш=9:15 Т040 
2105 То же 35 0,7 4* 0,7* 55 НИ = == 
2№106 у 100 0,8 [5 0,5 45 36 ГЕ; =8 ах 
24107 5 ь 50 1 В Е 19 В, КОЗ! 
24108 » 50 = 6 1 30 — = 
2№109 » р 165 — 1* 50* >. 65 <60 ТО40 
2111 т» 130 3 еб | 25 12 Е == 
МИА |» » 130 3 6 Г 25 12 — 
2112 » 130 5 6 1 30 12 
2М2А » 130 5 6 1 30 [2 — Е 
2м113 р 130 10 6 И 45 12 
2№114 у 130 20 т =: | |6 1 75 12 — — 
2м117 |3 п-р-п| 150 4 Е й 15 20 — оуб 
2№118 То же 150 5 р 5 1 >29 20 — 9\Уб6 
2м119 5» у 150 6 р —_ 5 1 >63 7 — ОУб 
2№120 » 150 7 22| |5 | 200 _ 7 — ОУб 
24122 у (9) 0,1 100 35* 100 »3* — | Ак=Т, = 
2№123 Се, р-п-р| 150 8 6 | — |1 10* >75 12 | [кл = 0,63 во32 
выкл = 1,95 
2№124 Се, л-р-п 50 0,3 2 > 5 [* 18 1 — = 
2№125 То же 50 5 р. ==. (| 5 [* 36 10 = = 
24126 У 50 5 р ем 5 1 20 14 — — 
2198 Се, р-п-р 25 >28* 3 3* 0,5*| >19 <5 — т: 
2^130 | То же 85 0,7 12 6 | 24 40 = и 
2131 »» 85 0,8 —| 525 12 10 ‚ 12 — |6 1 50 40 — ТО5 
24132 ,» э 85 1 —| 925 12 0 ‹.12 6 | 90 40 — ТО5 
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и Е М а ЕЕ 
Максимальные значения 
при #окр.ср == 25° с 


аб 
Тиа — Рк, Г: о . 
транзис- поляр- мат Ве 58: > > ны 
тора ность (вт) из СЕ ы 
Мгц ве 5 
ЕЕ Е 
5 95 
2№133 Че, р-п-р 85 0,8 — 25 12 
2№133А То же 100 0,8 85 | 30* 12 100 
2№135 ь 100 4,5 85| 20 — 
2136 ›ь 100 6,5 85 20 — 
2м137 5» 100 10 85 10 — 
2138 у 150 — 70 20 — 150 
2№139 ‚›» 35 13 70 16 0,5 
2140 ‚у 80 10 70 9* 0,5 
2\145 @е, п-р-п 65 — 70! 20 —- 
2146 То же 65 — 70120 — 
2147 х» 65 — 70 12* — 
2№155 Се, р-й-р! (1,5) 0,18 85 | 30,15* | 15 
2^156 То же (1,5) 20,004 | 85| 30,30* | 15 
2№158 » У (1,5) >0,004 | 85| 60,60* | 30 
2\128 А » я (1,5) 20,004 | 85| 80,60* | 30 
2%160 $1, п-р-в 150 4 140 | 40 1,0 
2\160А То же 150 4 140 | 40 5,0 
2%161 у» 150 5 140 40 1,0 
2%161А ,» 150 5 140: 40 5,0 
2%163 » у 150 6 1401 40 1,0 
2%164А | Сс, п-р-п 65 8 85 | 15,15% — 
2м\165 То же 65 5 85 15,15* — 
2№166 У 25 5 50 6 — 
9№167 р 65 9 "| 85 30, 30* 5,0 
2%168 А у 65 8 85 15 — 
2169 хх 65 8 85 15,15 — 
24170 » 25 2,5 50 6 — 
А 70 у 65 — 70 16 — 
2м173 Се, р-п-р} (50) 0,01** 85| 60 40 (15}* 
2174 То же (50) 0,01**| 85| 80 60 (15)* 


30 


Продолженине 


| -1к.б 0, ка (ма) 


ть: Е 
при 
с д : ы Тин 
ве: С | Пепоаительные | кору: 
кб ор: 
* к 
ры и 
ма (а) 
6 | 59 40 — ТО5 
6 | 50 = — — 
5 1 20 14 — КО31 
5 1 40 14 — ВО31 
5 1 60 14 — ВОЗ1 
[* 50* 44 — 1022 
9* 1* <48 9,5 — ТО49 
9* 0,6* >75 9,5 — Т040 
9 1* — 1 — — 
9 1% — 1 — — 
9 1* — 1 ме гы 
2" |(0,5)*| 232% | — | Вм=3,0 |103 
(тип.) 
2* (0,5)* 25—32* — Юл.к == 3,0 ТО13 
тип.) 
2* (0,5)* 2|1—32* — Рак = 3,0 ТО13 
(тип.) 
2* (0,5)* 21—32* р Юпк == 3,0 ТО13 
(тии. 
5 | 15 7% а А 
5 1 15 7 — = 
5 1 30 7 — ЕВ 
5 1 30 7 — 2 
5 1 78 7 — — 
1* 0,02 40* 2,4 — — 
ты 0,02 72* 2,4 те = 
61 32 — — — 
5 1 <65 2,5 == ОУ5 
5* | 40 24 — О\5 
5* 1% 72* 2,4 — О\5 
5* 1 20 4 нЕ О\’5 
9 1" — 1 — — 
2 (5)* 35—70* — | Анк =0,5 ТОЗ5 
= 15 
2 (5)* 25—50* — Юпк = 0,5 То36 
= 
31 


Тип 
транзис- 
тора 


2№174А 


2№175 


` 2176 
2№178 
2№180 


2№181 
24182 
24183 


2№184 
2185 
2№186 


2187 
9№187А 
9188 


2188 А 
2№189 
2№190 


2м191 
2192 
2193 
2194 
2М№194А 
2№206 


24207 
2№207А 
2№207В 


221 
212 
2213 
2^21ЗА 
22141 
2М214А 


24215 
24216 
2№217 


32 


к, 
мет 


(вт) 


‘со 


-ь 


> 


зо> ом Ф®в 


[2.2 


оо <э> 


Ум 
фо соо фью ююю Фо «== но ---о 


зон © 
сл 


о = 
о2 


Максимальные значения 
при окр.ср = 25° 


Ч (проб)к.б 0; 
Ч (проб)к.э 0’ 


* 


— 
18 


М. ос 
> оо м 


[22 
<> 


Г| 


1к.б 0, ка (ма) 


при 


Ок,б, 
в 


* 


ло © 5 


* 


* 


дл млм ал 


долям мос > 
вх х 


при 


(1,2)* 


0,5* 


(0,5)* 
1 


сл 
*% 


— 
=) 
а СД Но 5 ФН 


(0,5)** 


Дополнительные 


Продолжение 


сведеиия 


Вик г 0,5 
{= 
Рш<8 
Кп.к = 0,8 
Впк =0,8 
Еш == 9-15 
Еи=9 +15 
Ри =9-+15 
Еш = 9-15 
Ет=9--15 


Тип 
корпу- 
са 


То36 


17040 
ТОЗ 
ТОЗ 
ВО8 
ВО8 
вО8 
Ков 
ТО22 
коз 


вО32 
КО32 
во32 


вО32 
вО32 
КвО32 
ВО32 
вО32 
ТО22 


ТО22 
ТО22 
ТО 


ТО5 
ТОБ 
ТО5 


ТО22 
ТО22 
ТО22 


ТО22 
Т022 
ТО5 


ТО1 
ТО22 
ТО1 
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Продолжение. 


ТЫ 1.6 0’ ка (ма) вы 29 
! при при 
Тип а Ру и з ие р . т т С, Дополнительные | ТИТ 
анзис- м6 я , я > : ; , г й, я 
а р р О °С З3 < к 2 Ик: й пф сведения кору 
м 5$ |® к [бк | 
ВЕ Е ь я 
ВИ ыы 
РОЯ ИСТ ОС оО ЗА СС 
2№218 | Се, р-п-р 35 13 70| 16,12* | 0,5 И 1* <48 9,5 — ТО 
2№219 То же 80 10 70 | 16,9* и = [59° 0,6*| >75 9,5 — Т044 
2№220 5» 20 0,8 | 70|] 10 10 25 2 0,5* 65 36 Рш<8 ТО 
2№223 ‚ 250 0,6 50 | 18* ыы 4,5* р 110 
2294 » 250 0,5 | 70| 25 ЕЕ — | 0,6* |100* 90* И Е И 
2№295 У 250 0,5 70| 55 — 0,6* | 100* [00* 
2№296 ‚» 950 0,4 | 70| 30 5 — |0,6* |100* 60* = ра 
2№227 П- 250 0,4 | 70| 30 = — | 0,6* |100* 75* = — =. 
2№228  |Се, п-р-п| 180 0,6 85 | 40 10 — |6" |" 80 1022 
2№229 То же 180 >0,6 | 85| 0 20 Е а: 1* 75 = — Т022 
9№231 — |Се, р-п-р 9 |>20* 85| 5 5,0 — |3 0,5*| >19 $5,5 — ТО24 
24232 То же 9 |Гакс=20 85| 4,5 — 3 0,5 24 2,5 — Т024 
9№233 Се, п-р-п 150 >2 85 | 10,10* | 5, =} 6% 1 3,5 (тип.) | И — 7022 
2№233А | То же 150 2 85 | 18 5, — | 6* р И — 1022 
2№235А |Се, р-п-р} (25) — 85 | 50 15 — 1|(0,5* | >940* — | Юк=2,0 |ТОЗ 
2№2358 | То же | (25) — 85 | 50 15 = — |(0,5)* | >60* Кпк =2,0 ТОЗ 
2№236А у = Е 85 | 50,40* | — = — 1(0,75)*| >40* = Кпк = 2,0 ТОЗ 
2№236В ,» — = 85 | 50,40* | — = (0,75)* | >60* — Вп.к = 2,0 ТОЗ 
2№237 у 150 0,5 85 | 45 — — 1 50 — 7022 
2№238 5» 150 — 50 | 20 И = 1% 50* 45* — — Т022 
24240 » 30 |Лмакс==30 85| 6* — | — |3 0,5* 30 2,9 1024 
2№241 у 100 1,3 85 | 25 — Н а 1 100 73 — а во32 
2№241А у 100 1,3 701 25 5 — 1* 100* 73* 40 ме ро32 
2№242 ,» (25) 5+ 85 | 45,45* | 45 — = — <40* — Вик =3,0 | МО9 
2№243 $1, п-р-п 750 — 140 | 60,60* —: | — 10 5 >9 зе Е 
2№249 Се, р-п-р 350 — 85 | 95 — | — 1 100 50 — — Ее 
2№250 То же (25) — 85| 30 2 — [1,5* |(0,5)* | 30—90* Кпк =1,1 |ТОЗ 
(тип.) 
2№251 ,”» У (25) = 85| 60 = — 1,5* |(0,5)* а — —: То3 
тип. 
2%2А |» › | (90) | 0,16* | 85 60,35" | 20 — |1,5* | 63)* | 25—00 | — = то 
24257 о» (45) 0,05** | 85| 40 70 — |2 (2)* >40+* = Юлк=1,5 | ТОЗ 
2257В 5» (45) 0,05** | 85| 40 50 — |2 (2)* >50* — | Юк=1,5 |ТО8 
2№257а У (45) 0,05** | 85| 40 20 — |2 (2)* >40* — Юл.к = 1,5 ТОЗ 
9№257\% | » » (45) 0,05** | 85| 40 20 — | 2 (2)* >60* — Вик =1,5 | ТОЗ 
2268 |Зьп-р-п 125 | 20 140 | 45 == — |5 10* | 45* (тип.) | — а г. 
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Тип 
транзис- 
тора 


2№264 
2№265 
2№268 


2№268 А 
2269 
2№270 


24271 
2М271А 
24272 


2№273 


2№274 
2№277 


2№278 


2279 
2№280 
2№281 
2№283 
2284 
2№284А 
2№292 
2№293 
2№296 
2№297 
2№297А 


2№301 
2№301А 
2№302 


2№306 
2№307 


2М№307А 
2№315 


2№316 


[61 


к, 


пф 


1ё 


и 


Продолжение 


У————М—МЫ—ы—ДдБдДЩщЩы нь ———__ т 
* 


Дополнительные 


сведения 


Ев =9-15 
Юцк == 1,5 
Юпк = 1,5 
п 
4 =15 
Юпк = 0,5 
Еш =9-15 
Юп.к = 3,0 
Кик = 1,5 
п.к =5,0 
1ф==5,0 
Кп.к = 1,0 
Юпк =1,0 
Юпк = 1,5 
п.к — 1,5 
вкл = 1,3 


ТОЗ 


ТО5 


р ух в 
м р, в при при 
На: мет т. т, $ $ Ти Г: ‚ 
ме | бо | мы | бе | | и р 
Мгц БР ы Г, кб 
ЕЕ Е в 
35 ® 5 > ма (а) 
а А о а а нь ве 
$1, п-р-п 125 10 140 | 45 — 20 50 =» |5 10* | 20* (тип.) 
Се, р-п-р 75 1,5 50 | 25* = 50 16 — |5 1 115 
То же | (45) | 0,6 (| 85| 80 40 (3 (2) — |2 (2)* | 40* (тип.) 
>» я» (45) 0,06 85 | 80 20 (3) (2) за: (2)* | 20—80* 
У 120 4 70 | 20,20* | 9, 100 :20 — | 0,3 20 40 
» 250 — 70 | 25 12 75 116 р 150* 70* 
‚у 130 10 85 30 20 200 — — 6 1 45 
» 130 | 10 85| 30 20 200 = — |6 1 45 
» 150 0,5 50 | 20,24* | 10 100 10 2. || 5 1 120 
5» 150 1 70 | 20,30* | 10 10 10 — | 0,25*| 50* 20 
у 80 | 30 70 0,5 10 8 — |12* 1 60 
в (50) 0,01** | 85| 40,25* | 20 (15)* | (8) и (5)* | 35—70* 
ВЕ. (50) 0,01 85 | 50,30* | 30 (15)* [ (4) Ее 559 (5)* | 35—70* 
,› 125 0,3 85 | 30* — 10 12 ых ||. 20% 0,5 30 
5 195 0,3 85 | 30* — 10 12 — 120* 3* 47 
5» 125 0,35 70 | 16,16* | 10 125 10 — | 5,4* | 10 70* 
я 125 0,5 70 | 32 30 10 4,5 | — [|10* 0,5 40 
я 125 0,35 70 | 30* — 10 12 — |2 0,5 30 
О 125 0,35 70| 30* — 10 12 20* 3* 47 
Се, п-р-п 65 5 85 | 15,15% | — 20 5 А |* 25* 
о. 85 [| 15.15" | |] 5 | |1 * | 25 
бе, р-п-р! (20) — 85 | 30,60* | 15 (2) (1) пе (1)* | >20 
То же | (45) |>0,005** 85| 60 90| (5) (5) — | 3* (2)* | 12-40* 
»» (35) 0,012 | 85| 60,40* | 40 (4)* (3) ве 1:9 (5)* | 40—100* 
У (11) — 85 | 40,40* | 10 1,5 (3) — | 1,5 (1)* | <70* 
» (11) — 85 | 60,60* | 10 8 (3) — [15 | (1) | <70* 
о» 150 7 85 | 30,10* | 20 500 1 6 | 45 
Це, л-р-п 180 |>0,6 85| 20 100 50 -- 6* ]* 75 
Се, р-п-р| (50) 0,003* | 85| 35,35* 1 (5) (5 [| — |1 [02 рае 
тип, 
То же | (50) |20,003*+| 85| 35,35* | 10 (5) (2) не | № (0,2)* | 30—35* 
(тип.) 
у 150 5 85 | 20,15* | 00 500 25 — 0,2* | 100 20* 
‚» 150 | 12 85 | 20,10* |20 | 500 25 — | 0,2* | 200 в 


36 


37 


Максимальные значения 
при Окр.ср = 25° С 
116 РА 
Тип и Рк, Я: { 5 - й * 
транзис- поляр мат р о ыы Ч 
тора ность (вт) ват ы з о р 
| и а 5 м 
Е. Е Е (а) 
ШИ 
2№316А | Се, р-п-р 150 12 85 | 30 20 
‚2М817 | Тоже | 150 20 | 85 20,6% |520 400 
2М№317А » » 150 20 85 | 95 20 — 
2№319 Ь » 225 2 85 | 25 3,0 200 
2№320 У 225 0,25 | 85| 955 3,0 200 
2№321 » 225 3 85 | 25 3,0 200 
24322 У 200 3 85 | 18 5,0 200 
2№223 у 200 3,5| 85| 18 5,0 200 
2№324 у 200 4 85 | 18 5,0 200 
2326  |Се,и-р-и| (1) 20,15] 85| 35,35% | — (2) 
2№327А |5$1, р-п-р 250 0,2 | 140 | 50,40* | 20 50 
2№327В То же 400 >2 140 | 50,40* |20 100 
2№328 А 5» 250 0,3 | 140 | 50,35* | 20 50 
2№329А р 390 0,5 | 140 | 50,30* |20 50 
2№331 Се, р-п-р| 300 100 70 | 30 12 200 
2№333 $1, п-р-п 150 8 140 | 45 1,0 25 
2№334 То же 150 10 140 | 45 1,0 25 
2№335 у 150 8] 140 | 45 1,0 25 
2№336 » 150 13 170 | 45 1,0 25 
2№344 Се, р-пр 20 Хмакс=50] 50 5,5* в 5 
2№345 То же 20  |Умакс=50! 50 5,5* — 5 
24346 В 20 макс == 50 5,5* — 5 
2№350 Юэ» (10) 0,006** | 85| 50,40* — (3) 
2М350А | » » (90) |0,006** | 85| 50.40% | — (3) 
2№356 Се, я-р-п 150 3,0 | 70| 20 20 500 
2№357 То же 150 6,0| 85| 20 20 500 
2№358 » ы 150 9,0 85 | 20 20 500 
2№360 Сс, р-п-р| 170 2,5| 85| 32 6,0 200 
2№368 То же 150 1,0| 701 30 10 50 
(с тепл.)} 
2№370 У 80 30 70| 20 1,5 10 
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[кб 0. ка (ма) 


при 


ть: 3 
при 
1.; 
9к6; Г. | 
к 
Ик. ры 
в 6, | 
| ма {и} | 
| Е 
| 0,2* | 200* 35* 
0,25*| 400* 40* 
0,25*| 400* 40* 
1* 90* 34 
|* 20* 50 
1 20* 80 
5 1 44 
РБ || 70 
И 88 
1* (1)* 15—60* 
0,5 3" >15* 
0,5* | 01 | >м 
0,5* | 3* >30* 
5* 3,0= 60* 
р 1 >50 
5 1 29 
5 | 54 
о ы 
5 1 200 
3* 0,5* 22 
3* 0,5* 66 
3* 0,5* >10 
2* (0,7)*| 20—60* 
9* (0,7)*| 20—60* 
0,25*| 100 35 
0,25* | 200 30* 
0,25*| 300 30* 
ты 50 100* 
5 1 34 
19* 1 60 


Продолжение 


Дополнительные 


сведения 


Выкл =0,5 
кл =0,35 
выкл =0,45 
вкл =0,35_ 
выкл =0,45 
Кпк =8,0 
Юп.к == 0,8 
Ак =0,8 
1 = 

ф =1 

ф =0,6 

1ф =0,8 
Рьыкл =1,4 


Тип 
корпу: 
са 


Продолжение 


а о ыы вые 
* 


Тин 
транзис- 
тора 


2№373 
2№375 


2№377 
2№378 


2№381 
2№384 
2№388 


2№389 


2№393 


2№394А 
2№395 


2397 


2№403 


2№404 
2№405 


2№406 
2№410 
2414 


24416 
2№417 
2№419 


2№422 
2№424 


24277 
2№428 


2439 


40 


(25) 
(с тепл.) 


150 
(85) 
(с тепл.)} 


170 
170 


100 


>0,005** 


3 
100 
15 


Максимальные значения 
при 1окр.ср = 25°С 1.6 0, МА (а) 


— 


при при | 
И Т 
Зе | 5 ма (а) 
ыы рЫ>— ———_—б_бЛА—щйС—— 
70 | 55 0,5 Ю; 8 — | 12% 1 60 1,6 ых 07 
85 | 80,60** | 40 (3) | (3 = 4* (1)** | 35—90* — Вик =0,8 |ТО8 
4 = 10 
85 | 95 15 200 10 г 0,5* | 30* 40* 15 %=2,5 То5 
выкл = 1,7 , 
85 |>20 — (5) | (0,5) | — 2* (2)** | 15—40* — = Т08 
Юп.к =1,2 
85 | 50 20 400 10 5* 10* 60 20 Еи<8 ТО5 
85 | 40 0,5 10 12 — | 12* 1,5 60 2 = ТО44 
85 | 25,20% | 15 200 10 0,5* | 30 150* 15 %=0,6 ТО5 
140 60% 10 (2) (10) ы 15% (1)* 12—60* — = ыы 
85 6,6 = 50 5 =. 3 0,5 155 3,5 а ТО24 
85 | 30 20 200 6 ыы 1 10* 70* 12 Е То5 
85 | 30 20 200 6 = 1* 10* 85* 12 {кл = 0,76 |ТО5 
выкл =0,9 
85 30 20 200 6 >» 1* 10* 95* 12 вкл = 0,47 ТО5 
выкл =0,88 | 
85 | 95 10 200 15 Е 9 1 35 40 5 ТО5 
85 25 12 100 20 БИ 0,2* | 24* 40* 12 = ТО5 
70 | 20,18* | 2,5 35 14 9 6* 1 35 40 == ТО44 
70 13 0,5 15 10 - 9 1 48 9,5 — ТО1 
85 | 30,15" | 20 200 5 те 6* 1 60 12 Ри<8 ТО5 
85 | 30,12* | 20 200 Воры: (6% 1 80 12 Еш<8 ТО 
85 | 30,10* | 20 200 5 ИВ 6* 1 140 12 = ТО 
85 55,45* — (3) (1) 1,52 | (2,2)* 9—44* — = ТОЗ 
85 | 35,20% | — 100 15 > 6* 1 50 — Ри<8 ТО5 
140 | 80* 12 (2) (10) | — | 15* (1)* 12—60* — — | — 
85 | 30,15% | 10 400 4 а 0,25*| 1=* 55* 14 {вкл = 0,85 |ТО5 
выкл = 1,15 _ 
85 | 30,12* | 20 400 4 Е 0,25*| 1** 80* 14 вкл == 0,85 |ТО5 
выкл ТЕ 1,1 | 
85 | 55 25 300 10 = 1* 50* 45 9 = ТО5 
41 


2№439А 
2№440А 
24441 


2№443 


2№444 


2№М444А 
2№445 
2№447 


2№456 
2459 


2№464 
2№479 
2№ 83 


2№ 86 
2№495 
2496 


2№499А 
2№501 


2№502 
2№502В 
2№507 


2М517 
24522 
2№538 


2№540 
2№547 
2№54 
2№561 


49 


Мате- 
риал, 
поляр- 
ность 


Се, п-р-п 
То же 
Се, р-п-р 


То же 


Се, п-р-п 


То же 
» » 
У » 


Се, р-п-р 


То же 


р у 
$1, п-р-й 
Се, р-п-р 

То же 
$1, р.п-р 

То же 
Се, р-п-р 
То же 


» у 

» » 
Се, п-р-п 
То же 
Се, р-п-р 
То же 


у » 
$Ь п-р-й 
Се, р-п-р! 


То же 


170 
200 
150 


150 
150 
150 


60 
60 


60 

75 

50 

50 

200 

(34) 
(с тепл.) 

(34) 
(с тепл.) 

600 


(40) 


{с тепл,) 


(10) 


0,5 


39* 
5,5 
12 


8 
7,2* 


170* 
175* 


260* 
макс—620 


? 


85 


Максимальные значения 
— 252 } 
при окр-ср — 252 С 


* 
О (проб)к.э 0 


О (пробук.б 0; 


25 
25 25 300 
40,25* | 20 (15)* 
60,25 | 40 (15)* 
15 10 50 
40 10 50 
15 10 50 
15 10 25 
40,40* | 20 6) 

105 Е. (5) 
45,40* | 12 100 
30,30 | 2,0 25 
12 > 20 
12 10 
25,25* | — 50 
10,10* 50 
30 0,5 50 
15 2,0 50 
20 0,5 50 
30 — 100 
40 ро 100 
18* ыы 10 
15,8* | 10 200 
80,60* | 28 (3,5): 
80,55* | 28 (3,5)* 

60,60* | 6,01 500 
15,16* | — (3) 

80,65* | 60 (5) 


кб 0, мка (ма) 


при 


и 


* 


>= = 


45 
70 
20—40* 


20—40* 


15 


30* 
35 
125 


10—30* 
20—70* 


26 
60 
60 


100 
9 (тип.) 
9 (тип.) 
50 
70* 


65 
20* (тип. } 
25 (тип.) 


50* 
(тин.) 
20—50* 


С 


к 
по 


Продолжение 


—— д 
ОО Ч И СЗ НА ОЖ 


Дополнительные 
сведения 


$ в 
Кп.к те 0,5 
1ф = 15 
Юп.к =0, 
$ =26 
Как — 1,4 
фа 
Юпк = 1,2 
Еш = 9-15 
#6 =0,018 
выкл —= 0,002 
Риз8 
Рш<8 

Вп.к =2,2 
Юпк —=2,2 
Юпк ы 0,8 
1ф = 90 
Кик = 1,5 


Тип 
корпу- 
са 


Тип 
траизис- 
тора 


2№563 
2№564 
2№565 


2№569 
2№570 
24581 


2№585 
2№598 


2№599 


2№ 602 


2№03 


2№604 
2№624 


2627 
2№628 


2№ 29 
2№630 


2№ 35 
2№636 
2№ 640 


2№ 53 
2№56 


2№657 
2№661 


2№70 


44 


р » 


Се, п-р-п 
То же 
Се, р-п-р 
То же 
$1, п-р-п 
То же 


Се, р-п-р 


То же 


250 


120 


(с тепл.) 


150 
150 
80 
200 
(4) 

(с тепл.) 
(4) 

(с тэпл.) 
210 


300 


Риз16 
1; 1, 
р Се: 
#215 
Мгц 
0,8 85 
0,8 85 
1,0 85 
2,0 85 
2,0 85 
8 85 
5 70 
>5,6* 85 
> 10* 85 
Тмакс=20 85 
Рыакс==40 85 
акс =60] 85 
13 85 
0,008** | 85 
0,008** | 85 
0,008** | 85 
0,008** | 85 
12 85 
НИ 85 
42 70 
1,5 | 85 
— 140 
— 140 
20 85 
0,65! 85 


Максимальные значения 
при Гокр.ср. = 252 С 
ь © ие 
ВЕ Ра 5, 
-- З ма 
ЕЕ || 
У е | Бо 
30,20* 10 250 
30,20* 10 50 
30,20* | 10 50 
30,20* | 10 50 
30,20* | 10 50 
18,15* | 10 100 
25,15* | 20 200 
35,35* | 30 500 
30,20* | 20 500 
20,15* 1,0 100 
30,20* 1,0 10 
30,20* 2,0 10 
30,25 — 10 
40,30* | 20 (10) 
60,45* | 30 (10) 
80,60* | 40 (10) 
100,75* | 50 (10, 
20,15* | 15 300 
20,15* | 15 300 
34 1,0 10 
30,25* 25 250 
60,60* | 8,0 | (0,3) 
100,100*| 8,0 | 0,3) 
30,9+ 12 (1} 
40 — (2) 


и 


рак: 3.2. 


[56 0, ка (ма) 


при 


| 


| 


ве 


5 ыы 


15 
при 
ТА 
Ок.6 . 
и ‚ я 
г. и, 
ма (а) 
5* 1 
5* 1 
5* 1 
5* 1 
5* 1 
0,3* 20* 
0,2* 20* 
1% 200* 
|* 200* 
1" 0,5** 
1* 0,5** 
1% 0,5=* 
10* 2* 
2* (10)* 
2* (10)* 
2* (10)* 
р (10)* 
0,75*| 200* 
0,75*| 200* 
12* 1% 
6* [* 
10* (0,2)* 
10* | (0,2)* 
0,35* 50* 


С. 


к, 


инф 


Продолжение 


Доподиительные | корпу- 
= Т05 
— ТО5 
— ТО5 
ТО5 
кл = 0,4 ТОЭ 
выкл == 0,45 
кл =0,015 |ТО5 
выкл = 1,23 
кл = 0,015 | ТО5 
выкл — 1,85 
№ =1,2 ТО9 
4 =0,06  |Т09 
1ф = 0,04 ТО9 
Еш = 9-15 И 
Юп.к = 0,8 То3 
Юпк а 0 ‚8 ТОЗ 
Вх =0,8 |103 
— ТоЗ 
ТО9 
— ТОЭ 
ТО7 
ЕРщ = 9-15 ТО5 
Юп.к = 44 ТО5 
Юп.к = 44 ТО5 
вкл = 0,095 ТО5 


выкл =0,195| В02 


45 


Мате- 
Тип риал, 
транзис- поляр- 
тора ность 
2№ 95 Се, р-п-р 
2№ 696 $1, п-р-п 
2№ 98 То же 
2№702 у 
2№706 , 
2№718 >» 
2№735 » у 
24744 » 
2№753 » > 
2№761 у у 
2№768 Се, р-п-р 
2№769 То же 
2№779А р 
2№794 у 
2№796 » > 
2828 р 
2№835 $1, п-р-п 
2№842 То же 
2№858 $1, р-п-р 
2№859 То же 
2№ 860 у» 
2№861 >» 


46 


22* 


85 


85 
140 


140 
170 


170 


170 
170 


170 


170 
85 


85 
85 


85 
85 


85 
170 


170 
140 


140 
140 


140 


Максимальные значения 
при Юкр.ср = 25° С 


роб)к.6 0; 


* 
И (пробук.э [6 


От 


® 
15, 15* 


60 
120,80* 


25,25* 
25 


60 


80, 60* 
20, 12* 


25,15* 


45,30* 
12 


21,7* 
15 


13,12* 
13,12* 


15,15* 
25,20* 


45 
40,40* 


40,40* 
25,25* 


25,25* 


О (проб) э.6 0» 


1к.6 0, жка (ма) 


при 


Ок. 6, 
8 


при 


0,2* 
0,5* 
0,5* 
0,3* 
0,3* 
0,3* 
1* 


Б* 
0,5* 


0,5* 
0,5* 


0,5* 


п э 
Ск, 
пф 
40* 3,3 
> 20(имп.) | < 35 
>20* |<15 
(имп.) 
40* 3 
>20* <6 
(имп.) 
>40 [|<35 
(имп.) 
>30 5 
80* | <5 
80* 3,5 
>19 4,0 
40* 1,6 
55* 1,5 
85 1,4 
50* 
75* 8 
40* 3,5 
40* 2,8 
20 6 
20* 5 
35* 5 
20* 5 
35* 5 


Продолжение 


Дополнительные 
сведения 


1 =1,6 
выкл —=3,3 
4 =0,2 


Еш = 9-15 
рас = 0,06 


4$ =0,2 


вкл = 0,016 
выкл =0,045 


вкл == 0,04 
выкл == 0,075 


1`ф = 0,018 
выкл == 0,018 


Вкл = 0,3 

уыкл == 0,25 
вкл == 0,13 
выкл = 0,13 


0.07 


выкл == 0,1 
вкл = 


выкл == 0,035 


ф=0,2. 
выкл = 0,25 


4 =0,15 
выкл == 0,25 


Тип 
корпу- 
са 


а бьь 


Продолжение 


ия 1к.6 0, мка (ма) воть: 1 э 
я НИ РОСА 
Мате- #216 при при 
Тип , В м. Тип 
риал, к |2 р ыы ы С. Дополннтельные . 
транзис- ы в т , = < $ р к корпу 
пра [в | 0 | бы» | | 32 |9 и и. 
Мгц А м 5; Ик, * ; 
Е Е Е ма т. Ок их 
В Е (а) в - 
5“ 5 ма (а) 
24863 15,15* = 0,5* 5* 35* 5 {ф = 0,125 ТО18 
выкл = 0,2 
2№864 То же 150 29* 140 6,6* 6,0 50 01 р 0,5* 5* 35* 5 1ф =0, ТО18 
ь выкл = 0,2 
2№865 >» ь 150 52* 140 10,6* 10 50 0,1 г 0,5* 5* 75* 5 1 ИВ р ТО18 
выкл — У, и 
2№871 $1, п-р-п 500 >96 170 ! 100.60* 7,0 500 0.01 а 10* 150* 130* <15 — 1018 
’ ь (имп.) 
2м910 То же 500 >96 170 | 100_60* 70 И 5% 1 195 <15 Еш=9-15 |ТО18 
№914 | 30 |540 [10| 4018 | 50| 0 О т 55* 15| Ни —0.04 |Т018 
Е (имп.) выкл == 0,04 
24918 5 200 |>960 170 | 30 15*| 3.0 2 3,0*| 30* >20* <1,7| Ри <8 = 
2923 [5 р-р! 150 | >08 |170 | 40'25* | 40’ а В га р < — т018 
24927 То же 150 >0,8 | 170| 70’60* | 70 50 50 = 6* 1* 15 <20 = То18 
2№930 $1, п-р-п 300 > 30* 170 45 45* | 5,0 е 5* 9* >150 <8 Ри < 8 ТО18 
24955 |@6.пзр-и| 150 |1000° | 85| 121* | 2.0 — _ — | 0,5 | 30* 60* 4 — т018 
2957 |5 п-р-п| 250 |>320 140 | 40’20* | 5,0 30 5 се 5% 10* >45* <6 — Т018 
(имп. ) 
2966 Ве, р-п-р 150 460* 85 12, 12* 1,0 100 3 и. 0,3* 10* 70* «5 Тикл = м ТО18 
выкл — 9, 
24990 То же 67 70* 85 32,32* | 1,0 10 8 = 6* 1 150 2,5 — 1018 
2№993 » 67 70* 85 39 39* | 1.0 м. 6* 1 150 8 — ТО18 
2№1000 | Це, л-р-п| 150 >7 85 40’25* 40’ к . = 0,5*| 100 35% <20 1 = и ТО5 
выкл — 
21011 Се, р-п-р (с ты >0,005* | 85 80,40* | 40 (5) (20) В 2 (3)* 3—75* =. ф —5 — ТОЗ 
В п.к =‘, 
2№1015 $1, п-0-п (150) 0.025=*| 140 30 30* |925 * * мы —. —=6 вех 
и , , 7 — 4 (2) 10—1 
(с тсил.) (7,9) 0 (тип.) Юп.к =0,7 
2№1015С | То же | (150) 0,025* | 140 | 150,150*| 25 (7,5) (10) .= 4* (2)* 10—14* — — на ха 
с тепл, , й (тич.) пк = 9, й 
21028 $ р-п-р| 250 6 170 | 18,10% |12 т В й ее т Е то 
21029 | Се, р-п-р] (90) 0,2 85 | 50 25 + 0)” | 2065" | — [4-5 с 
(с тепл.) й (15 (15) ба ь и г _=0,8 
2№1032 То же (90) 0,2 85 50 95 (15) {15) = р 510)* г0— 170* — ф = 15 ТО41 
(с тепл.) Юн. =0,8 
241041 5» 400 >0,2* | 851 100,60 |20 (3),(1)** 125 —^ 0,51 ()** 20—60" == Юп.к = 3,75 = 
(с тепл.) 
49 


48 


Продолжение 


| Максимальные значения ей 
пПРи Рокр.ср == 25° С В 760, жа (ма) па “НЭ 
раб; 
Мате- при при 
Тип Рк, * тие 
и риал, р ре ве ата р ож. } Ск, Дополнительные корпу- 
поляр ж* °С 1: 15; ТЫ иф сведения са 
тора ность (вт) 1 о = Е хе ЗАВ. э 
м м я й | К.О’ Г: 
Мгц се 5 6) Ик. * к 
= з ма | а 
| 


и 

п 

в 

и 

в 
— 


241042 |Се,р-и-р| (1) |0,007** | 85| 40,30% |209 |3» 
2^1043 | То же (1) |0,007** | 85| 60°40* | 20 Нм 


2№М1044 » » (1) 0,007** 85 80,50* 20 (3), (1)* — Юпк=3,8 А21 
21045 |» » {1} 0,007** | 85| 100.60* * — Юпк=3,8 А21 
2№1068 |5 п-р-п| (10) |1,5 170 | 60,30» и 8) и — ет ‚6 Т08 
(с тепл.) (0,5)** Юпк=15 
2№1099 |Се,р-п-р| (50) |0,01** | 85| 80.55 | 40 (15) № о 
№ Юп.к=0, 
24118 |5. р-пр| 150 |ке=Я1| 140 | 25.95% | 01 6* 1 30 6 — ТО5 
2М1118А | То же | 150 |Генеееи8| 140 | 25'25» | 10’ и | | 5 1 25 6 г ТОБ 
21119 у» 150 20* | 140| 10,10* | 10 50 01 0,5 15 25* 6 = ТО5 
2№М1130 Се, р-п-р 150 0, 75 85 30 г Е 0,6* 100* 110* ГРЫ — ЮО? 
21150 | $1, и-р-й| 150 13 170 | 45 1,0 — =. -ы 5 1 24 7 — -- 
2№1151 То же 150 14 170 | 45 1,0 95 р — 5 1 39 7 — = 
2№1152 О 150 15 170 | 45 1 5 1 49 7 = 58 
2153 р? 150 16 |170 | 45 10 р: р — 5 1 ы } ——19 03 
е,р-п-р| (90) | 0,004** | 85| 50 25° || 25| 15 65* | — | Ба= т 
(с 1епл ) (25) (15) Юп к=0,8 
21168 | То же | (90) |0,004** | 85| 50 95 ны | 95* | 15—65* | — вкл = 19 Т041 
24116 О о _ — 65 ко, 8 т0з 
4 >» (90) 0,004** | 85| 80 4 ры 1* 25* 15—65* = 1вкл= 
(с тепл.) . я 5) ик=0,8 
2№1165 о» (90) 0,004** 85| 80 : =: 1* 95* 15—65* = —_ ТО41 
2№1176А я 300 0,02** 70 | 40,40* о. 09) 08) в, 5* 10* >20 40 Е ТО5 
2411768 | » » 300 | 0,02** | 70| 60.60% | — 300 — ть 5* 10* >20 40 и ТО5 
(слепл ) (0 5)** ь п.к=10 
2мИ8ЗВ | » » (7,5) >0,5 | 85| 80 20 (3) (0,25)| — 2* | (0.4)* | 20—60 — 1ъ=2 Т08 
(степл.) (0,5)** р Юнк=10 
2№1184 р (7,5) >0,5 85| 45,20* |050 (3) (0,25)| — 2* | (0,4)* | 40—120* г — ф= ТО8 
(с теил.) Й (0 5)** ` Юпк=10 
2№1204 » 200 400* 85| 20 4,0 500 7 = 1,5* | 400* | 30*(имп.) 5 {ф==0,035 —- 
241205 |5 при! 150 >17* |170 | 20,20% | 10| 95 5 — | 10 2 10 5 | [Рш-9:15 |105 
241207 | То же | (3) 20 1170 | 125.125* | 3'0| 500 1 о т. 5 35 — — ТО5 
(с тепа. } 
2№1225 | Пе, р-я-р| 120 100 85 | 40 0,5 10 12 = 12* | 1,5 60 2 = = 


50 51 


Тнп 
транзис- 
тора 


21240 
21242 
2№1277 


2№1300 
2М№1301 
2№1302 


2№1305 
2№1306 


2№1344 


2М№1347 


2№1357 
2№1412 


241427 
2№1484 


2№1505 
2№М1518 


2№1529 
2№1550 


2М1555 


2№1564 
241585 
2М1587 
241613 


21524 
2№1647 


2 


сл 


Мате- 
рнал, 

поляр- 
ность 


150 


200 
(50) 


25 
(25) 

(с тепл.) 
(3) 

(с тепл.} 
(50) 
(с тепл.) 
(90) 
(с тепл } 
(90) 
(с тепл.) 
(90) 

(с тепл.) 
600 
150 
150 
800 


150 
(20) 


(с тепл,) 


макс =60 
1,25 


Гмакс=250 
0,004*= 


0,01** 
0,01*= 


0,006** 


120* 
4 


4 
130 


8 
10* 


140 
170 


85 
85 
85 


85 
85 


85 


85 


85 
85 


85 
170 


170 
50 


85 
85 


85 


170 
120 
120 
170 


85 
170 


Максимальные значения 


при окр.ср ==25° С 


О (проб)к.6 0; 
Ч (пробук.э 0’ 


60,60* | 60 тв 
40,30* | 1,0 25 
13,12* | 1,0 100 
13,12* | 4,0 100 
25,25* | 25 300 
30,20* | 25 300 
25 25 300 
15,10* | 10 400 
20 10 200 
30 10 200 

100,65* | 60 (4)** 

(15)* 
6 6,0 50 
100,100* | 12 3,5 
(1 ‚5)** 
50 3,0 | (0,5), 
(0,2)** 
50,40* | 30 (25), 
(4)** 
40,20* | 20 (5) 
60,30% | 30 (15) 

80,40* | 40 (15) 
80,60% | 5,0 100 
15 — 25 
30 — 25 
75.50* | 7,0 500 
25 15 100 
80,60* | 6,0| (3), 

(0,5)** 


при 


при 


0,5" 


14* 
33 


50 

75 
>20* 
>40* 


> 60* 
90* 
80* 
85 

25—50* 


120 
20—60* 


7—100* 
(имп. 
15—40* 


20—40* 
10—30* 


30—60* 


(имп.) 


Ск, 
пФ 


Дополнительные 
сведения 


Ги-=9- 15 
Еш-=9 +15 


{вкл==0,82 
выхл=1 ‚3 
вкл —0,36 
выкл =1,25 
вкл =0,34 
выкл—=0 ,95 
вкл =— 1, 
выкл =1,3 


16—15. 
Юп.к=0,5 
{.=0,03 
ф , 
{ф=1 ‚0 
Впк=7 
Юп.к=50 


(=20 
Юп.к==0,8 
кл==10 
Кп.к=0,8 
вкл=0 
Юп.к=0,8 
вкл=10 
Юп.к=0,8 


Продолжение 


Тип 
корпу- 
са 


Матс- Р Гб, 
т р , ; р 
тр в т ис- Не р- мат — : п. : 5 
тора ность (8г) 216 32 
Мгц о 
=) 
8& = 
ыы 
21654 — |51, р-п-р 250 0,25 140 | 100,80* 
2№1666 |Се, р-п-р| (30) 0,25 85 | 80,60* 
(с тепл.) 
2№1667 То же (30) 0,2 85 32* 
(с тепл.} 
2№1668 » (30) 0,2 85 32* 
(с тепл.) 
2№1669 я (30) 0,2 85 32* 
(с тепл.) 
241672 |@ел-р-п 120 >2 7 40 
2№1683 | е,р-п-р 150 80 85 | 13,12* 
2№1691 $1, п-р-п (1) = 170 | 120, 120* 
2№1703 То же (75) — 170 | 60,40* 
(с тепл.) 
2№1709 > (15) >150* | 170 75 
(с тепл.) 
МИ у 800 160 170 | 75,50* 
2№1714 Ре 800 >16* | 170 60* 
2№1720 » у» (2) 16* 170 60* 
2№1724 „У (50) 10* 170 | 175,80* 
(с тепл.) 
21727 |Се, р-п-р 60 Рак 85 20 
2№1746 То же 60 Рак 85 20 
2№1754 У 50 75* 85 13 
2№1759 у (28) >0,015 | 85 40 
(с тепл.) 
241768 |$п-р-п (40) 1,25** | 170 | 60,40* 
(с тепл.) 
2№1769 [То же (40) 1,25**| 170 | 100,55* 
(с тепл.) 
2№1785 | Се, р-п-р 45 Руакс==50] 85 10 
2№1788 То же 60 макс == | 85 35 
2№1808 — |СЦе, п-р-п 150 14 85 25,25 


54 


Максимальные значения 
при юкр.ср = 25° 


О (проб)э.6 0, 


(25) 
100 
(0,75) 
(5),(2,5)** 
(2) 
500 
750 


(1) 
(7,5),(5)** 


50 
50 
100 
(3),(2)** 
(3),(1,5)** 
(3),(1,5)"* 


50 
50 


300 


1к,б 0; мка (ма) 


0,5* 


12* 


0,25* 


40* 

(0,5)* 
(0,75)* 
(0,75) * 


]* 
1* 


20* 


тэ 


30* 
15—30* 


<90* 
(тип.) 
5$50* 
`(тип.) 


<70* 
(тип.) 
5 


85* 
20—60* 
15—60* 


7,5—75* 
{имп.) 
130* 
>20*(имп.} 
40—120* 
20—90* 
(имп.) 


>20* 

60* 

50* 
60—150* 
31—100* 
35—100* 


>.40* 
>50* 


125* 


С. 


К, 


пф 


Дополнительные 


сведения 


Продолжение 


корпу- 


Тип 
транзис- 
тора 


2№1812 
2№1814 


2№1837 
2№1866 


21893 
2№1900 


2№1905 
2№1906 


2№1908 


2№1924 
2№1936 


2№1959 


21962 
2№1969 


2№1970 


241973 
2№1982 


21984 
2№1999 
2№2015 
242018 
242042 
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Мате- 
риал, 

поляр- 
ность 


$1, п-р-п 


То же 


у » 


Се, р-л-р 


$1, п-р-п 
То же 
Се, р-п-р 


То же 


» » 
» » 
$ п-р-п 


То же 


$1, п-р-п 
Се, р-п-2 
$1, п-р-п 
Че, р-п-р 
$1, п-р-п 
То же 


Се, р-п-р 


(250) 
(с тепл.) 
(250) 
(с тепл.) 
600 
60 


800 
(125) 
(с теил.) 


(50) 


(с тепл.) 
(60) 
(с тепл.) 
225 
(150) 
(с тепл.) 
600 


400 
150 


(150) 
(с тепл.) 
800 
(170) 
(с тепл.) 
600 
250 
(150) 
(с тепл.) 
(20) 
(с тепл.) 
200 


0,014** 
0,011** 


175 


Гмакс= 
[о 


> 80 
> 50* 


0,075** 
0,075** 


20* 


0,01** 


>96 
>0,003** 


>64 
И 
0,025=* 


10* 
>0,5 


170 
170 


170 
85 


170 
140 


85 
85 


85 


85 
170 


170 


170 
85 


85 


180 
70 


140 
85 
170 


170 
85 


Максимальные значения 
при окр.ср. == 25° С 


Ч (проб)к.6 0; 
(пробук.э 0’ 


> > 


200, 200* 
300, 300* 


80 
35 


120, 80* 
140 


60,40* 
100,40* 


130,50* 


60 
125,60* 


60 


40,20* 
30,15* 


100,50* 


100,60* 
90,50* 


50,25* 
30 
100,50* 
150,125* 


105,105* 


И (проб)з.6 0; 


Пот в 
при 
15 
Чк.6; г 
би 
в 5, 
ма (а) 
4* (10)* | 10—14* 
(тип.) 
4* (10)* | 10—12* 
(тип.) 
10 50* 9 (тип. 
12* 1* 70 
10* 150* | 80*(имп.) 
2% (10)* | 8*(ими.) 
2* (1)* | 50—150* 
2* (5)* | 75—200* 
1,5* | (15)* 20* 
5* 1 44 
10* | (10)* 10—50* 
(имп.) 
10* 150* | 80* (имп.) 
1* 10* 50* 
0,25% | 0,2** 125 
2* (5)* 17—40* 
5* 1* 125 
2* (5)* 50—100* 
5* 1* >35 
1* 200* 150% 
4* (5)* 15—50* 
10* (0,5)*} 20—60* 
(имп.) 
6* 1* 80 


К» 
по 


Продолжение 


т 
Дополтилельные | корпу- 
вкл == 12 ны 
п.к — 0,45 
Юп.к == 0,45 — 
кл == 12 
— ТО5 
— ТОЭ 
— ОБ 
Кик = #5 
Кр =1,5 ТОЗ 
Юп.к == 1,5 ТЗ 
= 0,1 
Кик = 0,5 ТОЗ 
— ТО5 
ЕРп.к = 0,5 ыы 
кл =0, 065 ТО5 
Быкл =0,04 
кл =0,08 =. 
ФТ Быкл — 0,04 
15хл —=.] ‚2 ТО5 
выкл — 1,3 
ф = 15 ТО36 
Юп.к = 0,5 
— ТО5 
Кпк = 0,5 ТО36 
— ТО5 
— ТО5 
Юл.к =1 , 17 Го3б 
Кпк = 3,8 МТИ 
— ТО5 
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Максимальные значения 
При Фокр.ср = 25° С 


реб 
Мате * 
Тил риал, Рь о ", $ г |=) 1: 1 
пе” [| ‘ие | 69 | даы | за || 
Мгц ес я б’ 
с с 5 ма 
Е = = (а) 
Бе а 
2№2048 Се, р-п-р 150 250* 85 | 20,15* 2,0 100 
2№2067 | То же | (10) = 85 | 40 20 |(3), (2) 
(с тепл.) 
2№2075 ЮУ (170) 0,01** 70| 80,65* | 40 (15) 
(с тепл.) 
2№2082 у (170) | 0,01** 70 | 40 20 (15) 
. (с тенл.) 
№2084 в 125 100* 85 | 40 1,0 10 
2№2090 » 100 > 44* 85 | 20,20% 1(4), 1,0 И 
2№2092 ь 100 75* 70 | 32,32* (4), 1,0 10 
22100 у» 250 400% 85 | 40 4,0 500 
2№2101 $1, п-р-п (75) 1,5 170 | 60,60* | 10 (3) 
(с гепл.) 
22102 То же (5) >60* 170 | 120,65* 7,0 (1) 
(стенл.) 
2№2133 у (250) 0,014** | 170 | 200,200* | 15 (30), 
(с тепл.) (10)** 
2№2138 | Се, р-п-р| (63) 0,012** | 85| 45,30* | 25 {3} 
(стенл.) 
2№2150 |541, п-р-п (30) 10* 170 | 125,80* 8,0 | (2), (1) 
(степл.) 
22154 Се, р-п-р| (170) ] 0,003** | 50| 75,60* | 40 (30) 
(с тепл. } 
242190 То же 125 125 85 | 60 2,0 30 
22194 |341, п-р-п 800 130* 170 | 60,40* 5,0 (1) 
2№2205 То же 300 >200* | 170 | 55 3,0 200 
2№2217 2» 800 400* 170 | 60,30* 5,0 300 
2№2220 2» 500 400* |170! 60,30* 5,0 100 
2229 А |» ь 500 >250* |200 | 75,40* 6,0 800 
2№2235 ›» (10) 140*=* | 140 | 40,20* 6,0 (0,5), 
(с тепл.) (0,1)** 1 
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НЫ 


при 


15* 


10* 


10* 


10* 
10* 
10* 


при 


Продолжение 


ыы Е 
С, Дополнительные | ТИТ 
15; м сведения ва, 
в: 
+ 
5, 
125* 1,5 4 = 0,06 ТОЭ 
выкл == 0,21 
20* т =, п.к = 2, — 
20—40* — Кпк г 0,9 ТО36 
35—70* | — | Юк-0.5 |Т036 
= 
> 40* 54 Еш == 9--15 ыы 
>40 <4 — ТО7 
150 4 Еи$8 ТО? 
200* 70* 15 4 =0,2 Т09 
(1)* 15 60 выкл = 0,09 
(нмп.) т 
(0,15)*| 40—120* | — Еи<8 — 
(25)* ан — Рак = ты — 
тип. вкл = 
(0,5)* | 30—60 — Юник =1,2 ТЗ 
1* 20—60* я Вп.к = 2,5 а 
(имп.) 
(5)* 50—100 — Вп.к =2,5 ТО36 
2" 90 1,6 Ги<8 —_ 
150* 40*(имп.) |<20 ф = 0,07. ТОБ 
выкл = 0,2 
10* >20 <6 вкл = 0,04 |ТО18 
выкл = 0,075 
150* 40*( имп.) 4 вкл = ие. ТО5 
150* | 40*(ими.) |4 | ге 0,026 | ТО18 
выкл = 0,068 
150* > 40*- <8 Еш<8 1018 
(имп. : 
(0,1)*] 40—65* — Юп.к = 19 ТОЗ 
(тип.) 4 =0,19 
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Тип 


транзис- 
тора 


2№2242 
2№2255 
2№2267 


2№2273 
2№2288 


2№2303 


2№2311 
2№2360 
2№2377 
2№2378 
2№2400 


№2405 
№2412 


вю 


2№2415 
22440 
2№2447 


22448 
2№2455 
2№2456 


2№2477 


2№2482 
2№2493 


2№2501 
2№2509 


2№2553 
2№2565 
2№2618 


60 


Мате- Р Тб 
риал, к Н: 
поляр- мет #* 
ность (вт) эль 
Мгц 
$1, п-р-п 360 300* 
То же 500 >60 
Се, р-п-р! (50) 0,2* 
(с тепл.) 
То же 100 >200* 
р» (60) 1,5 
(с тепл.) 
$1, р-п-р 600 96 
$ п-р-п| 400 |`150 
Се, р-п-р 60 1600 
$1, р-п-р 150 20* 
То же 150 20* 
Се, р-п-р]| 150 225* 
$1, п-р-п (1) 1[>120* 
51, р-п-р!` 300 200* 
Се, р-п-р 75 560* 
$1, п-р-п 800 90* 
Це, р-п-р| _ 75 1 
То же 75 1 
у 150 820* 
У» 150 1000* 
$1, п-р-п 600 >250* 
Се, п-р-п 150 |>600* 
р (170) 0,01** 
и. (с тепл,) 
$1, п-р-п 360 |>350* 
То же 350 80 
Се, р-п-р! (20) >0,23* 
` 1 (с тепл.) 
То же (20) >0,25* 
(с теил.) 
Зп-р-п 600 |>200* 


170 
170 
110 


85 
110 


170 
200 
110 


140 
140 
85 


170 
170 


85 
170 
85 


85 
85 
85 


170 


85 
110 


170 


170 
85 


85 
200 


Максимальные значения 
при 1окр.ср == 25° С 


— 


роб)к.б 0; 
(проб)к.э 0? 


* 


(п 
[94 
в 


40,15* 
45,45* 
120,55* 


25,15* 
40 


50,35 
100 
20 


25,25* 
10, 10* 
12,7* 


120,90* 
25,20* 


15,10 
120,80* 
24 


24 
15 
15 


60,20* 


20, 12* 
100,75* 


40 


125,80* 
60 


60 
60, 40* 


О (пробуэ.6 0, 


г фз 
лол 


— 
сл 
—/ 


> м д 
(>) о мм 


[=] 


6,0 


7,0 
20 


20 


(3), (1)** 


| 


ит 


зедетвыо, мож моды БАМ мошечиц, ош 6 атомы лили 


— 


Зо -- > 
у 


мка (ма) 


при 


пл 
при 
у 
О к.6; г 
Пн И 
Е 
ма (а) 
1* 10 
4* 0,002* 
2* (2)* 
10* 1 
2 || 89 
10* 150* 
10* 200* 
10* 2* 
6* 1* 
0,5*| 15* 
0,5 10* 
10* (0,15*) 
0,5* 10* 
6* 2 
10 5 
6 1 
6 1 
0,2* 2* 
0,2* о* 
0,4 | 150 
6* 2 
2 (5)* 
1* 10* 
5 10 
0,5* (1 **) 
м |9 
10* 10* 


60—200* 
55* 


45 
185 
65 


65 

50* 

52* 
> 40* 


>.25* 
25—50* 


<150* 
> 40* 
20-—60* 
20—60* 
> 30* 


[2 


№ 


пФ 


Продолжение 


Дополиительные 


сведения 


ЕРЕи<8 
РЕш<8 
Кпк =2,0 
1% = 8,0 
1ф =5 
Кпк И 0,8 
Ри== 
кл = 0,075 
Быкл ==0,27 
Кп.к = 58,3 
вкл = 0,03 
выкл —0,11 
Ешх 

Еш<8 
кл = 0,025 
выкл = 0,045 

щ — 
Юп.к = 0,5 
(рас = 0,015 
Еш<8 
Кп.к ис 3,75 
Кпк == 3,75 


— 


Тин 
корпу- 
са 
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Тип т Рк, 
транзис- поляр- мет 
тора ноёть (вт) 
2№2654 Се, р-п-р 100 
2№2661 То же (15) 
(стенл.) 
242672 у 100 
2№2695 |151, р-п-р 360 
2№2706 | Се, р-п-р 280 
22717 То же 100 
2№2719 131 п-р-п 300 
2№2727 То же (1) 
2№2729 » э 300 
2№2730 |Се,р-п-р|] (170) 
(с тепл.) 
22735 То же (140) 
(с тепл.) 
2№2740 |3 п-р-п | (200) 
(с тепл.) 
22772 То же (200) 
(с тепл.) 
2№2782 ЮУ (15) 
(с тепл.) 
2№2786 Се, р-п-р 260 
2№2787 1, п-р-п 800 


2№2792 То же 500 
2№2800 151, р-п-р 800 


2№2809А 151, п-р-п 200 


2№2814 То же (70) 
(с тепл.) 
22823 ›» (200) 
(с тепл.) 
2№2828 - (40) 
(с тепл.) 
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85 
85 


70 
170 


85 
70 


140 
140 


140 
110 


110 
110 


110 
140 


85 
170 


170 
170 


170 
170 


170 


170 


Максимальные значения 
пПРН юкр.ср = 25° С 


< р Е в 
Е 5 5, 
$ = 3 ма 
|] © 
ое 2 е 
32 0,5 ю Ш 
90,50* 120 | (3), (1) 
32,32* | 1,0 10 
25,25* | 4,0] 500 
32,32* | 10 200 
120,15* | 2,5 30 
25,8* 3,0 | 200 
200 10 509 
30,15* | 3,0 50 
80,60* | 3,0 | (65), 
(10)** 
40,30* | 20 (65), 
(10}* 
100.100* | 15 (20), 
(7,5)** 
200,200* | 15 (30), 
(7,5)** 
100 5,01 (2) 
35,20* | 0,5 | 150 
175,35* | 5,0 - 
75,35* | 5,0 — 
50,35* | 50 809 


30,15* | 3,0 25 
120,80* | 8,0 (10), (2)=* 
_ 80,80* | — (30, 

80,60* | 10 |(3), (1)** 


ааа 


Е дли, 


че 


ВР ИА 


# 1к.б 0, ЖКа (ма) 


при 


О к.6, 
в 


+ 
вы: #919 
55; 
* 
1: 
т 
ма (а) 

1 50= 
0,5* 30—90* 
| 150 
50* > 30* 

(ими.) 
50 115* 
30* 50* 
60* 30* 
200* | 110*( имп.) 
3% 50* 
(65)* >15* 
(65)* 15* 
(10)* 10* 


(20)* | >10* 


(0,35)* | 7,5—75* 
(ими.) 
100* > 33* 
150* 40* 
150* 200 
150* >> 30* 
2* 2220 


(5)* | 40—120* 
(20)* | 10—40* 


(0,5)+ | `20—60* 


Ск, 
п 


Продолжение 


т 
Пина м | хору. 
1 
= ТО!2 
Юп.к =5 — 
Ри < 8 т039 
вкл —= 0,075 | ТО4б6 
Выкл = 0,17 
Еш<8 ТО 
Фвкл == 0,015 | ТО18 
выкл = 0,15 
ТО18 
5 ТО 
Рш <8_ |ТО46 
пк 20,5 | ТОЗ6 
=1 
Кок — ты — 
ЕЕ 
вкл к 
Вик =0,5 =. 
Еф == 
Вт |. Асеча 10 — 
=> ТоО39 
вкл = 0,05 ТО5 
выкл те) 0,05 
вкл = 0,05 То!8 
выкл =: 0,05 
вкл == 0,06 ТО5 
выкл == 0,27 
Еш < 8 &О38 
Вп.к =2,5 Е 
1% =0,15 
Юп-к == 0,87 ни 
Кп.к = 4,75 МТ25 
$ =1,5 


Тип 


транзис- 


тора 


22829 
2№2834 


2№2838 
2№2869 


2№2943 
2№3216 


^АС108 
АС109 
АС110 


АС126 
АС!28 
АС!35 


АС139 
АС151 
АС 


АС162 
АС163 


Ар143 
АО152 


АО155 


АЕ102 
АЕТ0б 
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Матс- 
рнал, 
поляр- 

НОСТЬ 

И 

5Ь п-р-п 
Се, р-п-р 
$1, р-п-р 
Се, р-п-р 
То же 

»» 
бер-п-р 
То же 

» » 

» у 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

р у 

у » 

р у 

у » 

* » 

» » 

» у 


Максимальные значения 


при Юкр.ср = 25° С +] щб 0: мка (ма) Пот Е 
}——_—_щд А 
раб ; р — при 
мет Е т ъ®ъь 5 н Л: 
(вт) из с З я < а 15; 
с и кв, | т | № 
ВЕ | 8 ® у ра 
ое > о ь ма (а) 
>> ]* + 
(с И 21 170 | 80,60 10 (3) — 4* |(1,0)*| 20—60* 
в >0,01* | 110 | 140,100* | 2,0 [(20), (5)** . |2 | 0% | 25—100* 
, 
500 > 120 170 50, 35* 5,0 — 0.1 :— 10* 150* >75* 
о | О О Ве 
* 
150 | >120 85 | 30,15* | 20| 100 о, вв | 56 45* 
* * 
150 >90 85 | 20,10 20 500 2 | — |022* | 200” | >60" 
т р 
‘ранзисто ры ФРГ 
30 1 70 | 20 == 50 [в 
30 |102 =! 750 5 Е а 
>1,7* | 70| 32,32 | 10 100 >. 100 
550 1,5* | 85| 32,32" | 10 | (1) 200 Е а а 
600 1,5 85 | 20,20* | 2,5 200 65 — 5* и ^ 90 
750 |218 | 85| 32,32 |3,0 | 500 - 
150 1,5* | 85| 32,54* | 10 | 200 а 2 о 
150 1,5* | 85| 32,24" | 10 | 200 На, И 
900 1,7* | 85| 32,24* | 10 2 
(с тепл.) - Г 25 > . . О 
900 2,3* | 85| 32,24* | 1 
(с тепл.) т: р к ы. = : ь 2 
* 
(30) | 0,45 50 | 60 10 |(10), (3) ** а т 100* 
; ** * (тип. 
о 0,01 85 | 45,30* | 12 (1) а |2 1860 Иа 
#*% к 
(с ты ) __ ар () 0] |1 | 300% | 2>40* 
50 — 70 | 25,25* | — 10 бы И | > 20 
* 
60 | >170 70| 25,18* | 0,3 10 а > 10* 


Продолжение 


Дополнительные 
сведения 


Юн.к=3,33 
вкл =1 
п.к =1 
щф=4 
{кл = 0,06 
выкл == 0,27 
п.к = 1,5 


15кл =: 0,045 
выкл = 0,17 
вкл —=0,35 


Г] 


Кик == 1,5 
Вп.к =7,5 
Кик =7,5 


Еь < 8 
Еш<8 


Тнп 
корну- 
са 


Тнп 


траизис- 
тора 


АЕИТ 
АЕ121 
ВС109 


ВС!21 
Вр109 


ВЕИ5 
АСУ16 
АСУ23 


АСУ27 
АСУ28 
АСУЗ2 


АБУ!5 
АБУ?22 


АЛР\У23 
АРУ24 


АЛРУ26 
АРУ27 


А$\27 
АЦУ28 


ВСУ58 
` ВРУЗЗ 
В$\62 


ВОУ!13 


Мате- 6 
‚ к : 
Ре - мет т 
ность (вт) 215’ 
Мгц 
Се, р-п-р 50 75* 
То же 100 390 
$1, п-р-п 300 >150* 
То же 90 30* 
у (18,5) > 30 
Ух. 145 ‘| 190* 
Се, р-п-р 800 >0, 37 
То же 150 1,5* 
у 200 1,1 
›» 200 1,1 
›» 150 1,5* 
у 100 20 
у (40) 0,25 
(с тепл.) 
РИ - (40) 0,25 
(с тепл.)} 
›» (40) 0,25 
(с теил.) 
» у» (100) 0,1** 
(с тепл.) 
 », (30) 0,45** 
(с тепл.) 
‚› у» 150 >6* 
- (30) 10,08 кец** 
(степл.) 
$1, п-р-п 260 50* 
То же 700 80* 
5» 260 >200* 
‚у (50) 11** 
(с тепл.) 
Се, р-п-р] (30) 0,2 
(степл.) [ 
То же 83 15 
‚» » 50 | 0,45 
‚» 50 0,47 


с. 
са 


Максимальные значения 


при Юхр.ср = 
м я ы не 
Ре С 6 
33 < на 
Е 8 (а) 
м о 
20,20* | 1,0 10 
25,25* | — 15 
20,20* | — 100 
5,5* 5,0 50 
60,40* | 5,0 (3), 
(0,3)** 
32,32* | 4,0 30 
45,30* | 10 400 
32,30* | 16 500 
40,20* | 30 — 
40,15* 113 — 
32,30* | 16 200 
22 8,0 50 
30,15* | 12 [(10), (2)** 
80,40* 112 (10), (2)** 
80,40* | — ((10),(2)** 
80,60* |490 [|(30),(5)** 
32,30* | 10 ` (3,5) 
{0,5}** 
25,20* | 20 200 
90,65* | 24 (6), 
(1,5)** 
32,32* | 5,0 100 
7,0! 500 
25,15* | 5,0 200 
120,70* | 5,0 | (8), (2)** 
80,60" | 20| (6 | 
15,12* 19 
10,10* | 10 И 
10,10* | 10 10 


мы ыы, ъвшсомые ды 


в 
эх 


Тк.б 0: ка (ма) 


при 
0.6 
| в 
8 О 
8 ыы 
1,5 |--20 
0,01 1 
0,1 40 
5 19 
30 — 
10 и 
12 — 
12 — 
10 
10 — 
9 | — 
3 5 
32 
40 
15 
80 


Е 
при 
а 
Ик.б; и 
и, ы 
сы т. , 
ма (а) 
6= ]* 
10* 3 
5* 9+ 
0,5* 1`0,25* 
9* : (1) 
10 1 
1* 300* 
12* 1* 
5* 1 
°б= 0,5* 
= (1) 
— (1)* 
— | а» 
— | (25) 
1* (1}* 
— 200 
1,5* | (5)* 
5* 0,01* 
10* 5* 
1* 10* 
1,7% (6)* 
— (6)* 
2 1 
2 0,5 
2 3 


50 
60—170* 


80 
< 40* 
100 


40 
66 
109 
80 


>15* 
>20* 
>50* 
25* (тим.) 
30—100* 
>20* 
33* (тип.) 


Ск , 


пу 


<16 


18 
5 


Продолжение 


Дополиителыые | норпу- 
Ги 8 ТО? 
= 1018 
Ри-=4 1ТО18 
Е =3 — 
Ен=3 а 
Х9 
Е 38 ТО1 
Риз 8 — 
Еи<8 . 
Р58 ТО! 
Юн.к=1 ‚5 — 
Внк=1,5  |ТОЗ 
Вик=1,5 ТОЗ 
Вик =0,6 ТОЗ 
кл=25 
7 Впк-1,5 5 
{вкл=0,42 ТОЗ 
кл =2,17 
Юнд=1,5 ТОБ 
—10 то3 
Еш-3 ТО18 
Ев-5 ТО5 
> ТО18 
Вп.к=1,5 ТОЗ. 
Вп.к=1,5 ТОЗ 
БР ВО9 
Еи=9 +15 0\12 
Еш=9--15 |0\12 
67 


Тип 
транзис- 
тора 


0С70 
0С72 
0С75 
0С77 
0С80 
0С169 


0С170 
0С303 
0С304 


6С100 
(0С870) 
6С101 

(0С870) 


вс 
6012 
6115 
(0С815) 


Сб 
(0816) 
6С117 

(0С817) 


вс 
(©С8Т8) 
6С120 

0С(850) 


0С121 
О С821) 
6С122 
(0С822) 


6сС123 
(0С823) 
6С300 
66301 
60100 
{0С830) 


68 


Се, р-п-р 
То же 


Че, р-п-р 


То же 


ьа 


150 


400 
(1) 


1 
°С 


Максимальные значения 
при окр.ср = 25° 


ъ ь > ; 1 
с ы ' 2 
и д 15 
= < Е ма \ 
Ее 8 (а) 
5 в > 
ее 
30 — 10 
32 10 125 
30 — - 50 
60 10 250 
32 20 600 
20 0,5 10 
20,20* | 0,5 10 
32,15* 10 50 
32,15* 10 50 
Транзис 
15 10 15 
15 10 15 


20 10 15 
20 10 150 
20 10 150 
20 10 150 
20 10 150 


60 20 150 
120* — (0,5) 
32 10 (0,5) 
20 10 (1,3), 
(0,2)=* 


5 
10 
5 


10 
10 
13 


8 
10 
ю 


тори 


6* 


. 


Продолжение 


^>э 

С., | Дополиптельные тм 
пФ сведения корпу- 

309 — п ==9-:- 15 о9 

50* — Ри =9--15 | КО8 

90 - — го9 

10 45 — Еи -=9 --15 | КОЗ 
50 85 = - юо8 
1 100 7 Г. 58 ТО7 
1 1 5 Си 38 ТО7 

1 26 — -- КО41 

1 40 я, — ВО41 
2* 18—114 50 Пер ТО! 
2+ 18—114 30 Ри < 10 1018 
2+ 11—55 — — То 
ен 11-55 _- = ГО18 
2* 11—22 — Ги < 20 ТО18 
2+ 18—114 -- Га 0 1018 
2 18—114 — Е] Т018 
2% 18—114 — Га 5 ТО13 
80* 11—22* — Гы < 20 7018 
80* 18—72* — Ри < 20 То18 
125* 18—72* — - 1018 
125* 18—72* — — ТО15 
350* | 18—72* | — Юл == 79 | 1013 
350* 18—72* — №: :=75 |! ТО13 

100* 19—20* _ Внк —=15 


Продолжение 


“ 


Максимальные значения й Тк.б 0. мха (ма) в. Е 
при Гокр.ср = 25° г 
216; Сен Е Тип 
тео | Г | И ,; ПН | корку 
транзис- поляр- мет р и к [5 кб} ы 
тора ность (вт) оз, 7 (кб, * 19 
Мгц а ь 5 ый в Ч к. в, 
м « | мам 
Бена 
2* | 500% | 15—39* | — вк = 16 = 
Ср10 | бери (1) 0,2* | 75| 20 10 У? в 
(0С831) * | 500* | 15—39* | — ‚к = 15 = 
60120 °| То же (1) 0,2* | 75| 33 10 ь ом 
(©С832) 
9* | 500% | 15—39* | — Ра о-аМБ ыы 
60130 5» (0 |>0,2* | 75| 66 10 ь те 
(0С833) 6* | (0,2 10 ЕО а 
610150 5» (4) | >0,2* | 75| 200 10 } 0 Ги 
(0С895) 
2% 1,5 15—39* В Вик = 15 
6060 |» › (4) 0,2* | 75| 20 10 ? И с 
(0С836) 6 | 2 |115! 15-39% | — Ване = 
ор 6$ (4) | 50,2 75| 33 10 во т 
(0С837) о Е 
2* 1,5}* 15—39* = Вик =15 > 
60180 о» (4) |>0,2 | 75| 66 10 ь и ый 
(0С838) 61 6)* 20* те Ю,к=2 | МОЮ 
0920 |». 3 | (15 02 |5] 30 га | № е. 515* | — Ва | МОЮ 
90210 у (15) 0,2 75 60 И 6 ]* (6)* > 15* — до мр!0 
60290 5 (15) 0,2 75 80 — 6 6* 0,5* 20 50 Ри = 15 Т018 
02100 5» 30 >3 75 15 и 
(0С871) 6 | 6* >= | 20—10 | 35 Ев=20 | 7018 
2105 3 30 10,5 75| 15 10 
(0С872) 6 | 6 0,5 50 15 Ее то18 
СЕ120 5» 30 30* 75| 525 [05 
(90880) бе | 50 10 зе т018 
СЕ!?1 у 30 50* 75 25 0,5 
(0С881А) 6 | 6* 1* 50 10 г ТО18 
СЕ122 у 30 50* 75| 25 [05 
а бе | >50 в хь 1018 
СЕ125 гу 30 60* 75| 95 |055 6 | 6* |* > 40* = — ТО!8 
0Е127 5 50 60* 75| 25 [10 6 | 6* 1* >40* Е == ТО18 
62128 5 50 75" 75| 25 |10 6 | 6* 1* > 40* ре Е ТО18 
6Е130 5» 50 75* 75| 55 [10 6 | 6* ]* >40* = 8 ТО18 
СЕ131 5 50 85* 75| 25 110 6 | 6 1* > 40+ = Ри 8 ТО18 
@Е132 ›ь 50 85* | 95 110 15 | 6 2* 5—12* |3,5 Ри= 18 ТОБ 
* 
СЕ140 ›» | 180 300 100 | 55 1'0 ея р 512* |33 и — 18 ОБ 
бЕ141 , 180 300* |10| 55 1100 15 | 6 2* 5—12* | 3.5 и 8 ТОБ 
6Е142 5» 180 300% |100| 55 [10 


й 


Продолжение 


Максимальные значения р 
ирн юкр.ср == 25? С 15.6 0 мка (ма) 


6 Е - пры 
г 


Мате р 
Тип ал, к р» Ё. * С Пополнительные ‚Ти 
в риал Р т ; ; ; : к, 2 
тора "ность (ет) Ррт, 2 - ее э пр СЕНЯ а 
Мгц ъь © г 
за 2 (ч) 
: | 5 |5 
143 Се, р-п-р] 180 260 100 25 = 70 
15100 То же 30 15 75 95 15 150 
(0С874) (имп.) 
09$110 »» 100 0,5 75 20 —2 300 
(имп.) 
@$111 ‚у 100 1 75 20 10 300 
$112 я» (имп.) 
1.2819 » 25 0,2 65 10* = 15 
[0815 »» 100 0,2 65 10* ре 50 
{1.А25) 
[С820 »» 100 0,2 65 10* — 50 
(ГА 50) 
150824 5 у 150 0,2 65 10* = 150 
(Г.А100) 
Е.0830 »» (1) 0,2 — 10* ИВ 1 
(141) 
10835 у (4) — — 10* = (3) 
(.А4) 
ГЕ129 ›»» — — = 10* = 19 
12130 » » =: 8 == 26* ре 10 
ЕЕ132 » — 100 = 13* 10 
17841 » У 180 180 >= 10 ЕК 70 
1.2871 » 30 >3 = 10* 2 15 
(ГАЗО) 
Ё.Е880 | »» ЕВ >10* | — 10* = 10 
(1.А40) | 
[2881 >» — >10* | — 10* е. 10 15 ыы ры а в ре ТО18 
(ГА40) 
0С810 ›»» 25 0,3 65 20* 2 10 15 5 — — 16 — — Т018 
оС ,»» 25 0,3 65 20* =. 15 15 5 — — 40 = — 17018 
0С812 » ь 25 0,3 65 20+ = 15 В 15 5 — — 34 е Еш>.10 1018 
0С813 » 25 1 65 20* =. 15 15 5 — —- 40 — Еш = 25 17018 
Оса , 25 0,3 75 20* — 15 15 5 — — 32 = Еш<5 Т018 
0С894 ›» 150 0,3 75 20* — 150 15 6 — — 10—70 ИВ Ел < 25 го3 
5» 150 0,3 75 20* ов 150 15 6 — — >20 — Рш>25 ВОЗ 


06825 
‚ 72 6— 1504 73 


Продолжение 


Максимальные значения 
= С) 


* 
при ‘окрер — 11.6 0. ма (ма) вау Вэ 


тб; 
Тип Е Рь, м * - 
транзис- х мет е 0? тит. 
а и с [| Пбааиньиме | корлу- 
Е $ са 
Мгц - 5 = Ге 
К ъ к- ** 
- ны Е 14; 
22° > а 
0686 |бер-п-р 150 0,3 |725] 20% | — 
06877 | То же 150 03 |75| 20% | — и 220 — | Р№>Ю ВОЗ 
06828 | ›ь 150 0'3 75 30% | — — >20 — | Ры&5 КОЗ 
0689 |» › 150 03 |175 60 | — = о = —- во 
Е = > Е ее 0: 
$0100 $1, р-п-р 250 2,3 150 10* 1),1 . 
$0103 . ни (ими,) 0,1 5 1% 8—22 60 Е = {8 ТО5 
10 То же 250 4,2 |150 10* |(1,3 а 
(,3) о 0.1 6* 1% | 18—35 |720 | Рыб т05 
$С104 ‚› 250 6 150 | 10 |(1.3)| 200 
: п ур | в в | | 205 | ю| Жыв |105 
$ЕМ1 |9, 1-р-и| 400 40* |150|1 30% | — | 200. Е - 
$6112 | Тоже | 400 40* |150| 30 | — | 20 и. к Е —_ 
$213 400 40* |150| 60 | 20 1 20 | 2 100 | 12—55* | 75 ТО5 
$84 и 400 40* |150| 100 — | 20 р 20 | 2 т = тб 
$2121 ых. 520 | 120% |151 90 |5 100 | в № ме - в — -- 
$Е122 9 520 | 120% |175| 33 5 100 1 20 | 6* Ен т - ТО 
$Е123 5» 520 120* |175 66 5 100 1 33 | 6" 2* _ 25 — ТО5 
. 5 
51.112 5» »| (15) 40* |150| 30% | — 400 ь в ь о _ = _ 
$1113 |» »| (15) 40" |150| 60% | — | 40 {| 1! Е В к Е р 
$1114 |5 | (15) 40* |150 100% | — | 40 1 а И вне = р 
* = 
$5101  |$1,р-п-р| 250 1,9 |150] 33% | — | 920 ! аа — = 
О о 1* | 82 [70| Ры 05 
$5102 Тоже | 950 1,9 |150| 66° | — | 200 
щиту | ^`0Ё | 6 | 28% № | 82 | 90| к т05 
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Рис. 6. 


мтН 


75 
Рис. 4. 
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Рис. 3. 


80 
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Рис. (У. 


#83 


пол 


Рис. 19. 


Ю0!8 


Рис. 18. 
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#032 
Рис. 20. 
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Рис. 27. Рис. 28. 
#9! 
м м Бам дна 
$ гы 
Метка < 
0000 | 
9 Корпус 
’ 
И. 708 
Рис. 29. Рис, 30. 
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Рие. 33. 
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. Рис. 34. 
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Рис. 39. Рис. 40. 
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Рис. 41, Рис. 42. 
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